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TESTİ /1 

















; 14 i GN e ri A 9. Şekildeki beşgenin A 13. Toplamları 170” olan iki açıdan birisi 72* olduğuna 
& > > ICD|5(BC(4*7 kenarları ardışık göre, diğeri kaç derecedir? 
2|ACJ-3JAB|, |BC|-14cm JAB|-(CD|-39 cm sayılardır. i 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? olduğuna göre, Beşgenin er kısa 5 E 9 PE ©88 | e 2 
kenarı 7 cm olduğu- i 
(BC|*#|AD| toplamı na göre, çevresi kaç 
A) 21 B) 24 c)32 , D) 36 E) 42 kaçtır? cm dir? N 
Cc 
i D D 
A) 33 B) 35 C) 39 D) 43 E) 47 A) 32 B) 38 C) 42 D) 44 E) 45 
10. 
A 
2 (AB| 2 A G 
(BC| 5 14. Toplamları 1309 olan iki açıdan büyük olanı küçük olan- 
JAB 4-|BC| -35 cm — A o B C D dan 209 fazladir. 
a4— 1 ———— > a iz Z 
olduğuna göre, |BC| -g -3 2 6 Buna göre, büyük açı kaç derecedir? 
kaç cm dir? ; 
B Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, 2 GC A) 55 B) 65 C) 75 D) 85 E) 95 
A) 27 B) 25 C) 23 D) 21 E) 19 |AC|-|JBD|-2JBG)| kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ABC açısı ve ABC açısının 
: iç bölgesini ifade eder? 
A 
8 —— —— oz) 
i a Gr 28 E) 12 A)JABC B)(ABC) C)ABC D)(AB0) BJABCİ 
11. Yandakişeklegöre, 
3. —— — 
mmm. Bl EDFn BAC 
ifadesi aşağıdakilerden 
Şekilde verilen doğru parçasının gösterimi aşağı- hangisine eşittir? 
dakilerden hangisidir? 7. — Sayı doğrusunda A(-14) ve B(4) noktaları arasında- 15. Aralarında 26-38 bağıntısı bulunan o ve $ açıla- 
Ki uzaklık a br, C(7) ve D(35) noktaları arasındaki rının toplamı 2109 olduğuna göre, $ kaç derecedir? 
A) AB B) (AB) C) JABJ D) IABJ E) ABJ uzaklık b br olduğuna göre, a*-b toplamı kaçtır? 
A) 126 B) 118 C) 96 D) 88 E) 84 
A) 38 B) 40 C) 42 D) 44 E) 46 i 
A)IK,LM,NJ B) (IKLJNIMNJ C) IKMINJLNJ 
D) (KLMN) E) KLMN 
4. 2JACJ-3JAB| A 12. Yandaki şekle göre, A 
- A 
/BC|—|AC|-42 8. — Bir ABC üçgeninin kenarları arasında dm (ABC) 
JAB|-8 cm 8 b. ifadesi aşağıda- E d 
27357 kilerden hangisine D 
olduğuna göre, i eşittir? 
Çevre(ABC) kaç Daimi vardır. 16. Ölçüleri toplamı 154”, ölçüleri farkı 14" olar iki açı- 
i C Üçgenin en uzun kenarı ile en kısa kenarı arasında- B > dan büyük olanı kaç derecedir? 
cm dir? ki fark 6 cm olduğuna göre, çevresi kaç cm dir? vE 
ADE) BDE GOJDE DIDEJ E)d A) 70 B) 74 C) 78 D) 82 E) 84 
A) 34 B) 32 C)30 D) 28 E) 26 A) 21 B) 22 Cc) 24 D) 25 E) 27 ve 
8 | 1-E 2-B 3-C 4-A 5-D 6-B 7-E 8-E g-E 10-D 11-A 12-C 13-B 14-C 15-E 16-E 
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e m A. SeSirz F* JŞEMEL KAVRAMLAR TEST /2 
1. o 26420" genişaçı olduğuna göre, «aşağıdaki değer- 5. Ölçüleri farkı 30* olan tümler iki açıdan, küçük olanın N je e PN 
lik ea il . o Tümlerinin 4 katından 5” fazla olan açı kaç derecedir? 13. M(A) 379 36' 14" 

lerden hangisini alamaz? ölçüsü a dır. 9 ye e 

i Buna göre, a dan 20* fazla olan açının ölçüsü kaç ni; kaç derece, kaç dakika, kaç 
A) 5B B) 50 C) 44 D) 40 E) 34 derecedir? i A) 79 B) 76 Cc) 73 D) 69 E) 66 

A) 50 B) 45 C) 40 D)35 Oo E)30 A) 76* 12' 28" B) 759 12' 281 G) 75 10' 28 

- D) 76“ 22'14" E) 78” 36:34" 


2. Yandaki şekilde verilen- 
lere göre, aşağıda veri- 
len ifadelerden hangisi- 
nin sonucunda oluşan 
açı geniş açı değildir? 


10. Tümleri ile bütünlerinin oranı : olan açı kaç dere- 
cedir? 


6. Ölçüleri toplamı 87* olan iki açıdan büyük olanın ölçüsü A) 55 B) 60 ©) 65 D) 70 E) 75 
50 dir. 


14. Ölçüsü e radyan olan açı kaç derecedir? 
Buna göre, küçük olan açının tümleri kaç derecedir? > 


A)140 OB)130  C)120 D)110  E)100 





A) 47 B) 50 C) 53 D) 56 E) 61 
A) m(EOD) 4 m(AOB) 
B) m(AOB) * m(DOG) 
GC) 3m(DOC) — m(AOC) 
D) m(AO0B) * m(BOG) 
E) m(BOD) 
11. 15910'04" lik açı kaç saniyedir? 
A) 47804 B) 48004 GC) 54304 
D) 54604 E) 56004 
i 15. Ölçüsü 45* olan açı kaç radyan dır? 
7. A açısının tümleri 37”, B açısının bütünleri 105 
olduğuna göre, m(A)4-m(B) toplamı kaç derecedir? 
e Mi- gz gök gi mg 
3. Aşağıda verilen açı çiftlerinden hangisi bütünlerdir? ü > * < - 


A)120 B)124 C)128 D)132 E)136 


A) (40, 50) B) (70, 85) C) (43, 142) 
D) (136, 44) E) (70, 120) 


12. m(AOB)-37” 34! 148 
M(BOC) -249 16' 06" 


olduğuna göre, 
AOC açısının ölçüsü 
aşağıdakilerden 





a a 3 > 
hangisidir? 16. mfjımb)- vi | MAST 
4. < Bütünler iki açıdan büyük olanı diğerinden 40 fazla — ? N N - İl > NS ZN a 
olduğuna göre, küçük açının ölçüsü kaç derecedir? 8. m(A)-44 olduğuna göre, A açısının tümleri ile olduğuna göre, m(B) kaç derecedir? 
bütünlerinin toplamı kaç derecedir? A) 59” 40' 20" B) 61“ 50'20" G) 62“ 50' 205 
A) 70 B) 75 C) 77 E) 80 E) 85 O D) 629 54! 104 E) 649 501 204 A)215 oOB)195 C)175 D)165 E) 155 








“A)170 B)182 C)192- D)196 E)206 


10 | wE 2D 3D 4-A S-A 6&C 7C 8B 9G 10-E 11-D 12-B 13-B 14-C 15-A o 16-B 
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KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


Test (1 -2) 
Temel Kurallar 


NOTLAR: 
| | Test (3) 
Karma Test 
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DOĞGRUDA AÇILAR 
1. 5. (OA 1 J0C 
(OB 1 (OD 
m(AOB)-70 
olduğuna göre, 
SONA pa m(DOĞ) 
AOB ve DOC ters açılardır. m(AOB)—-x-4-10' ( ) 
pa — kaç derecedir? 
m(DOC)-2x—35* olduğuna göre, m(AOD) kaç dere- 
cedir? 
A) 70 B) 65 C)60 DS5 E) 50 
A)95 oO(B)105 C)115 D)125 E)185 
2. KObileBOt 6. B,0,D doğrusal A 
bütünler, DOC ile m(o0D)-2m(AOB) 15 
BÖG tümler açılardır. mA LAP) le B Mo D 
m(BOĞ)-25* M(BOC)—a 
olduğuna göre, olduğuna göre, GC 
m(AOB) kaç derecedir? o kaç derecedir? 
A) 1 116 
A) 125 B) 120 C) 115 D) 110 E) 105 ği EA e Dele Dİ 
3. D — — 
A 7.  m(BOC)>m(DOC) 
ei m(DOE)<m(EOF) 
m(AOB)—150* 
40 yar 
m(AOF)—28* 
O B 
m(DOĞ) 409, m(AOB) 1309, m(AOD)-m(BOĞ) 4-40 olduğuna göre, mEOC) kaç derecedir? 
olduğuna göre, m BOC kaç derecedir? 
gene (EO). KAŞ A) 34 B) 47 C) 53 D) 59 E) 61 
A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
4. BOC)-110* 
MBOE) 8. A,0,Bdoğrusal 
BOD) 135” > aş 
mi OD) m(DOC)-2m(BOC) ç 5 
AOC)1409 — pa 
m(AOC) m(EOD)-2m(AOE) 
olduğuna göre, 
— (0) 
m(AOD) z 
kaç derecedir? olduğuna göre, m(EOC) kaç derecedir? 
A)185 oOB)130 C)125 D)120  E)115 A)180 oB)120 C)115 D)105 E)95 
14 
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DOĞGRUDA AÇILAR TEST /1 
9. A,0O,B doğrusal K 13. JBAJıJCA B 
— — E 
m(EOD)<m(BOC) (BD) ICE 
m(AOE)-60* C mii A 
EN p ACE) -2x—59 
m(DOĞ)—80* se LE in ie 
olduğuna göre, 
A o B — 
m(ABD) 
olduğuna göre, m(EOC) kaç derecedir? kaç derecedir? C D E 
A) 90 B) 95 GC) 100 D) 105 E) 110 A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
14. Aşağıdaki şekillerde verilenlere göre hangi şekilde- 
ki a ve B açıları bütünler değildir? 
. A 
3x-30” B 
A 2x4209 e da 
E d,//d, , 
d 
NN c) dı 1 D) 
(BA // (EF, (BC // (ED, m(ABC)—3x-309 B / 
— d , 
m(DEF)-2x420' olduğuna göre, x kaç derecedir? d dı di 
2 
A) 55 B) 50 Cc) 4 D) 4 E) 38 i - i e 
5 , , 
) ) ) 0 ) dı/d, de//d, 
da 
Ey yi de/de 
d,//d, 
11. D E de iğ 
40“ - da//d, 
C da B 
4x420* dı 
F 
A B 


IBA // (ED, (BC // (EF, m(ABÜ)-4x4-20* 


m(DEF)40' olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 


C) 25 


D) 30 E) 35 


12. (BA/I(DE 
(FC 1(BD) 
(FE L (DE 
m(ABD)-35* 





olduğuna göre, m(EFC) kaç derecedir? 


A)145 oB)140 C)135 D)130 E)125 





1-D 2C 3D 4-E SA GE 7/E 8-B 
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15. Saat 13:00 da akrepile 
yelkovanın arasındaki 
açının ölçüsü kaç 
derecedir? 





A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


16. Saat 16:00 da akrep ile 
yelkovanın durumu şe- 
kildeki gibidir. 1 saatte 
akrep 30", yelkovan 
360“ hareket etmektedir. 


Yukarıdaki bilgilere 
göre, 20 dakika sonra, 
yelkovan akrebin 
bulunduğu yere 
geldiğinde akrep yelkovandan kaç derece ileride 








bulunur? 
A) 10 B) 15 GC) 20 D) 25 E)30 
10-B 11-D 12-A 13-C 14-D 15-B 16-A 
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1. o Şekilde birbirine 
paralel olan d, ved, 
doğruları ile bunları 
kesen d doğrusu 
verilmiştir. 


Şekilde verilenlere 
göre, aşağıda veri- 
len eşitliklerden 
hangisi doğru 





değildir? 
A) a,-b, B)a,tb,-180* C)a,-b, 
D) a,tb,180“ E)a,b, 


2. AB/CE 
m(APF)—x4109 
m(EDE)-3x4-10* 
olduğuna göre, 
m(BPK) 


kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 


3. JBA/Y/ICD B A 
m(ABC) -m(BCD) 4-409 
olduğuna göre, 

BCD açısının 
tümleri kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 


Cc) 20 D) 25 E) 30 


4. |BA/ICE 
(BDJ açıortay 
m(BDE)-145* 
olduğuna göre, 
m(ECE) 


kaç derecedir? 


145 


A)110  B)115 C)120 D)125 E)130 
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(BA // ICD 
m(BGF)<4m(GBE) 
m(ABE)—35* 
m(ECD)-20* 





olduğuna göre, m(ECEF) kaç derecedir? - 


A)SO OB)95 Cjioo 0105 E)110 
(BA // (CD A B 
M(ABÜ)—x4-59 Xt5 
m(BCD)-2x-30* 
2x-309 
G “DD 


olduğuna göre, BCD açısının tümleri kaç derecedir? 





A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
(BA /JcD A B 
m(ABÜ) —45* 459 
m(DCE)-10* 
E 
10? 
Cc D 

olduğuna göre, m(ECE) kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
IBA // ICD, m(ABO) 1259, m(ECD)-105* 
olduğuna göre, m(BCE) kaç derecedir? 
A) 5 B) 10 D) 20 E) 25 
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9. (BAY/IDE 13. (BAYIDE B A 
m(ABC)—2x45“ (CF /IDK 05» 
m(GDE)—3x-5* m(ABÜ)-95* 
m(BCD)-100* m(EDK)—35 R 
olduğuna göre, olduğuna göre, K 
x kaçtır? m(ECF) 
kaç derecedir? Li 
D E 
A) 20 B) 18 G) 15 D) 1 
) ) ) ! ia Ele A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 
10. (BA/ICD 
14. (BA/IDE 
(BCJ 1 (CE l ui A B 
msöy-a0 meğer 
: N m(BCD) 140“ 
olduğuna göre, 140* 
— (ÖCE) KL ALİ göre, o 
kaç derecedir? MEP) 
kaç derecedir? E D 
A) 140 B) 130 C) 120 D) 110 E) 100 A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
11. (BAY/IDE B A 
m(BCD)—105* 19 AÇILDA 
m(GDE)—1409 di lim eyi 
olduğuna göre, Gl Y10s lin geli 
i m(ABC) Gldüğine göre, 
kaç derecedir? 1409” le 
kaç derecedir? 
D E 
A)115 OoOB)110 © C)105 oOD)100  E)95 A) 70 B) 65 GC) 60 D) 55 E) 50 
12. JBAY/IDE 
> > B 16. A,B, D doğrusal 
m(ABC)-50" 50 
— (BG /JcF 
m(CDE)-110* < 
; il m(ABG)-—38* 
olduğuna göre, GC — 
— i M(ECF) 123“ 
m(BCD) 
kaç derecedir? 1109 
D E olduğuna göre, m(ACE) kaç derecedir? 
A)115 oOB)120 C)125 D)180 E)135 GC) 100 D) 105 E) 110 


-E 2C 3C 
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4-A 5C 6D 7A &D SA 


A) 90 B) 95 





10-B 1İt-AA 12-B 13-E ME 1S-A 16-B 





GEOMETRİ SORU BANKASI 








rr va ro wi RAyILrFAri Gü 


1. TAEYICD 
m(BCD)-140* 
m(BAE)—1109 
olduğuna göre, 
m(ABC) 
kaç derecedir? 


A) 130 B) 125 


2. |JBA/IDE 
m(ABÖ) -5x 
m(EDE) —X 
m(GCE) 729 
olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 
A) 18 


B) 16 C) 14 


3. |JBAYIDE 
m(ABÖ)—x 
m(GDE)-y 
m(BCD) -95* 
x—y65* 
olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 


A) 70 B) 75 


C) 80 


4. |BA/ICD ? 


m(ABF) 459 
m(ECD)-35* 
olduğuna göre, 
m(ECB)-m(FBG) 
farkı kaçtır? 


A) 5 B)10  ()15 
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C) 120 


140” 


D) 115 





D) 12 





D) 85 E) 90 
F 
459 
e 
35“ 
E D 
D) 20 E) 25 


E) 110 


E) 10 
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IBA // (DE 
m(ABG)—x 
m(EDO)-y 
y—x55* 
olduğuna göre, 
m(DCB)—o 
kaç derecedir? 


A)125 (o B)120 


(BA / (DE 
m(FBG)-m(BCD) 
m(ABF) 25 
olduğuna göre, 
m(CDE) 

kaç derecedir? 


A)135 (o B) 140 


(BA // (EF 
m(EDE)-m(BCD) 
m(DEF)-50* 
olduğuna göre, 
m(ABC) 

kaç derecedir? 


A)150  B) 140 


(BA // EF 

(BA | (BD 
m(EEĞ)-128* 
olduğuna göre, 
m(DCE) 

kaç derecedir? 


A) 52 B) 48 








C)115 oD)110  E)105 
A B 
259 
F D E 
Cc 
C)145 D)150 E) 155 





C) 130 D) 120 E) 110 





C) 40 


D)38 OoOE|32 
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DOĞRUDA AÇILAR 
9. |BAY/JEF A B 13. |JBC)JvejJDGJ 
5 açlorta 
(BGİ L (CDJ 40 Sisa 
DUN IBA // IDE 
m(ABC)—40* ral 
>> C m(BCD) 409 
m(CDE) 1009 
w : olduğuna göre, 
olduğuna göre, 
ei #l 2D m(BFD 
m(GER) 100 (BFD) 
a kaç derecedir? 
kaç derecedir? 
Mz VE A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 
A)150 oB)145 C)140 D)135 E)130 
14. (BA/IJEF B A 
10. (BA/IDE ” (EDJ 1 (DC) 36” 
m(BCD)-30* ; m(ABÜ)-36* 
m(GDE) -95” m(BCD)—-94* - 
94” 
Biduğune göre, B olduğuna göre, E EF 
m(ABC) vE 95” m(DEF) 
kaç derecedir? Cc D kaç derecedir? D 
A)140 B)135 C)130 D)125 ee Oje, cebe Oem, İŞE 
15. (BA/JEF 
11. (BA/IDE EA 
çep ABC) 1509 
m(ABC)—45* m ve) 
— m(BCD)-100* 
m(BCD)-20* iri 
: ” m(EDC)-20* 
olduğuna göre, 
olduğuna göre, 
m(CDE) < 
DE 
kaç derecedir? MEP) 
kaç derecedir? 
A) 65 B)70 oo 0)75 D) 80 E) 85 A)140 oOB)135 C)130 D)125 E) 120 
12. m(A0B)-79* 16. (BA//JEF ei 
m(BOC)-33* m(DEF)—140* 
m(EDC)—95* i 
m(BCD)—20* 5 ve 
olduğuna göre, p< j9 
m(ABC) 
olduğuna göre, AOB ve BOC açılarının açıortayları li 140” 
arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? kaç derecedir? - : 
A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 E) 59 A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55 
| we 2-D 3-C 4-B 5-A 6-E 7-C 8-D 9-E 10-D 11-A 12-B 13-E 14-D 15-C 16-A 
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NOTLAR: 


BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


Test (1 - 2) 
Temel Kurallar 





i Test (3) 
Üçgende Açıortaylı Açı Soruları 
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1. i. Üçgenin iç açılarının toplamı 1809 dir. 5. m(DAE) —a 
H. Üçgenin dış açılarının toplamı 360" dir. m(EBE)-b 
IN. Üçgenin iki iç açısının toplamı bu açıların bulun- m(ECD)-e 
duğu köşelerden birisinin dış açısına eşittir. 
; p li olduğuna göre, 
IV. Çeşitkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 
farklıdır. a*b-c toplamı 
V. Eşkenar üçgenin tüm dış açıları 120* dir. kaç derecedir? 
Yukarıda üçgenlerle ilgili verilen ifadelerden hangi- . 
si veya hangileri yanlıştır? A) 90 B) 180 C) 210 D) 270 E) 360 
A ILIV BLI,V O), V 
D) HI E) İL 
6. mEAĞ)-s0 A 
m(ABD) -65* a 
N 50 
olduğuna göre, 
2. Hangi üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri kesinlikle m(ACD) 
birbirinden farklıdır? 
kaç derecedir? 
. o.” A 
A) Dik üçgen B) Dar açılı üçgen B C D 
C) Geniş açılı üçgen D) Çeşitki Ü 
çılı üçg ) Çeşitkenar üçgen A) 95 B) 105 C) 115 D) 125 E) 135 
E) İkizkenar üçgen 
7. ABCüçgen 
3. o M(ABC)-65* A (BD açıortay V 
mi e D 
m(BAC)—75* /5 m(BAC) 459 
olduğuna göre, m(ÂCB) -25* 
m(ACB) VA ES 
kaç derecedir? > z 
> olduğuna göre, m(ÂBD) kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
4. m(ÂGB)-50* N 8. o m(BAC)—20* 
olduğuna göre, m gd 
m(ABC) -m(BAĞ) ii 
toplamı kaç dere- İLA göre, 
cedir? BE) 
IN kaç derecedir? 
B Cc 
A) 90 B) 100 6) 110 D) 120 E) 130 A) 125 B) 120 6) 115 D) 110 E) 105 
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9.  mM(BAĞ)sm(ABO)-145 
olduğuna göre, 
m(ACB) 
kaç derecedir? 


7 
B m C 





A)25 © “B)30 C)35 O D)40 E) 45 
10. 
B rg 
m(BAC)-75*, 4m(ABC)-3m(ACB) 
olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
11 


5 A 


m(BAĞ) <m( ABC) #-m(ACB) -30*, m(AGB)—40* 
olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A)65 Oo B)60 C) 55 D) 50 E) 45 
12. TACI LIBDJ e 
IDEJ 1 (ABJ dl 
m(BAO)-x > 4 
m(BDE)-y 0 
Xx-y-70 e 
(ei (> 





B C i D 


olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? 


A) 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 





13. 


14. 
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IBDJ 1 JACI, ICEJ 1 (ABJ, m(ACE)-20* 
olduğuna göre, m(ABD) kaç derecedir? 


A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 


JAB|-JAc| 
m(EBD)-3x-25* 
m(ACD) —-2x4-20* 


olduğuna göre, 





m(EAĞ) 

kaç derecedir? 

A) 25 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 
m( BAE) <m(BDE) A 


m(ABD)-x4-10* 
m(AED) -2x-20* 






olduğuna göre, 


x kaç derecedir? > 














ww 2D -3B  4-E 5-E 6&C 7-B 8-C 


B 4 2x-20 
E 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
16. ABC üçgen A 
m(GDE)-a 
— D 
m(CED)-0 (> 
İN 
B E Cc 
olduğuna göre, m(BAC)4-m(ÂBG) toplamının o ve 0 
cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 04-8 B) 90" 04-8 G) 180' -(«. 4-6) 
g 
D) 440445 E) g0: ş 2* 
10-B 11-A 12-D 18-B 14-D 15-A 16-4) 








Vİ KM lm idi ar e DE imi dek e ör e © ik imei 00 il 











© ÜÇGENDE AÇILAR 





1. A 5.  JAB|-JAcj 
> ICDIJ açıortay 
m(BDE)-60* 
olduğuna göre, 
E m(BAĞ) (| 
” » © kaç derecedir? 
(ADI 1 (BC), |BD|—|DGJ, MDAC)—55* 
olduğuna göre, m(ABG) kaç derecedir? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
A)55 BS50 C45 D40  E35 
ER mer 6. ABC eşkenar A 
e. AE) A BCD ikizkenar 
|AD|-|DG| (A dik üçgen 
m(BAC)-54* (BDJ 1 (DJ i 
olduğuna göre, D olduğuna göre, - © 
m(ACB) m(ABD) 
kaç derecedir? 3 kaç derecedir? 4 v 
B 
Z AS B10 015 D)25 O E)30 
A) 36 B) 44 C) 50 D) 54 E) 60 
3. JAEJLJBDJ A 7. |(AB|-|JAC| A 
(AB||CD| (BC|s|BD| 
IBE|JEC| m(DBC)—40* D 
m(ÂDB) -35 olduğuna göre, 
m(BAĞ) 
s1 (N 
D kaç derecedir? 
B E Cc aç derec YK 
olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? B GC 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
A) 35 B) 40 C) 55 D) 60 E) 70 
4. E,Ğ,D doğrusal A 8. JEDİ 1 (ABJ 
JAB|-JAC| JAB|—JAC| 
m(BCE)-38* m(BAC) 509 
m(ACD)-62* olduğuna göre, 
olduğuna göre, a m(BED) 
m(BAC) 5 iç 2 kaç derecedir? 
kaç derecedir? 
A) 10 B) 15 C)20 D) 25 E) 30 A) 20 B) 25 C)30 D) 35 E) 40 pi 
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24 - 
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ÜÇGENDE AÇILAR TEST /2 
9. (ACI 1 (BD 13. A 

1BFJİDF| 

m(BAĞ) 259 

olduğuna göre, 

me Lİ 
m(BFD). B D GC 
© kaç derecedir? pa 
i ABC üçgen, JAB|-JAC|-|DCJ, m(ADB)—110 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 
B GC D 
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
14. F 
A 

10. |JAB|-Jacj| A 

m(DAĞ)—40* © 

m(ABD)—30* >” 

m(ADB) -76* 

olduğuna göre, B D E c 

m(ACB) p (BFJ n IBCI—(B), m(BAD) -m( BAB) 

kaç derecedir? 4 M(EAĞ)-m(GAH), JAD|—JAC) 

i olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 
A) 73 B) 70 GC) 67 D) 64 
A)30 B) 37 C) 40 D) 45 E) 60 
11. A 15. A | 
|> 
D 
140; R 
E B e > Kö 


D, C, E doğrusal, JAB|—|BC), JAC|-|CD| 


m(ABE)-140* olduğuna göre, m(BAD) kaç derece- 
dir? 





o 
m 
O 





ABC üçgen, |AD|-|DC|-JBD|, m(BAC)-65* 


m(EDE)—16* olduğuna göre, m(DEB) kaç derece- 
dir? 








A95 B)105 C)115 D125  E) 140 
A) 55 B) 51 C) 43 D) 40 E) 37 

12. JABJ-JA4C| A 16. ABC üçgen A 

m(ABD)-m(BCD) © JAD|<JBD| 

m(BAC)—70* |EAJ|ED|JEC| E 

olduğuna göre, olduğuna göre, 

m(BDC) Ve m(ABC) 

kaç derecedir? 2 e kaç derecedir? B D C 

A) 105 B) 110 G6) 115 D) 120 E) 125 A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 
JE 2D 3B 4€ 9D 10A 11-B 1i2E İSE 14D 15C 16-4) 
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TEST /3 











1. 
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K noktası 


>» 


ABC üçgeninin 
iç teğet çemberinin 
merkezi 
m(BAK)—379 

: B G 


olduğuna göre, m(GAk) kaç derecedir? 


A) 27 B) 37 


GC) 46 


D) 53 E) 74 


ABC üçgen 
m(BAD)-m(GAD) 
m(ACE)-m(ECD) 
m(BEC)-70* 





B D GC 


olduğuna göre, m(ABG) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 GC) 60 D) 70 





ABC üçgen 
(BD| ve (CDJ 
açıortay 


m(BAĞ)-80* i 
> a 

B (e 
olduğuna göre, m(DBC)4m(DCA) toplamı kaç dere- 
cedir? i 


A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 


m(BAE)<m(EAĞ) . A 
m(ABD) <m(GBD) 
m(AEB)-75* 
m(ACB)-40* 
olduğuna göre, 
m(ABC) kaç 
derecedir? 





A) 70 B) 65 


G) 60 


D) 55 E) 50 
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5. 


m(ABD)-m(DBE) 
m(ACD)<m(ÖGE) 
m(BDO)—40* 





olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 


TADJ açıortay 
m(ADC) -70* 
olduğuna göre, 
m(ACB) -m(ABC) 


farkı kaç derecedir? 


A) 20 B) 25 


ABC üçgen 
JAB|<|AC| 
m(BAD) <m(EAĞ) 
m(AEB)-55*” 


B 


G) 60 D) 70 





B D e 
G) 35 D) 40 E) 45 
İN 
AN 
D : E Ğ 


olduğuna göre, m(DAE) kaç derecedir? 


A) 75 B) 70 


JAB|JAC|<JAD| 
m(BAD)-80* 
olduğuna göre, 
m(BCD) 

kaç derecedir? 


A)120 o B) 130 


G) 65 D) 60 E) 55 
A 
B 
D 
C 
G) 140 
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E) 80 


D)150 OE) 160 


9. JADJ-JBD|-|JCD| A 
m(BAD)-40* 
m(ACD)-30* 
olduğuna göre, 
m(BDC) 
kaç derecedir? 





A)140 OB)135 (C)130 D)125 O E)120 
10. m(ABO)-m(ACD) | eğ 
JAD|JAE| 
m(DCB)—35* D 
YA A 
B el 


olduğuna göre, m(EAĞ) kaç derecedir? 






13. ABC üçgen 
IKB||KG| 
İDE|-|DC| 
m(DFK) 65” 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) 





kaç derecedir? 


A)65 OoOB)75 Oo C)85 D)105 Ooo E) 115 
14. ABC üçgen A 

IBF||BD| 

ICE|—JCD| 

m(EDF)—40* 





B il D G 


olduğuna göre, m(BAĞ) kaç derecedir? 








A) 30 B) 35 G) 55 D) 60 
A)80 (O(B)9O C)100 . D)110  E)120 
11. |BAJ-JBG| 
(DB|s|DG| 
— 15. ABC üçgen A 
m(BDC)-110* 
(DC|-JEC| 
m(AED)-m(ECB) D 
m(ABG)-70* EP 
olduğuna göre, 
olduğuna göre, m(ABD)-m(AÂCD) kaç derecedir? ECB) 
kaç derecedir? (N N 
A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 B c 
A) 70 B) 60 6) 50 D) 40 E) 30 
12. |BAJ-JBCJ e 
JAD|JAC) 16. m(ABC)-m(DAC) a 
m(ABC)-30* m(ADB)m(BAĞ) > 
m(BCD) 109 m(ACB)-28* 
> ZN > 
B Ag Cc B D Cc 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 
A) 45 B) 40 C)35 D) 30 E) 25 A) 24 B) 26 6) 28 D) 30 E)32 
| .1B 2-A 3-D 4-A 5-E 6-D 7-B 8-C 9g-A 10-B 11-B 12-E 13-A 14-C 15-D 1 6-c| 








KONU KAVRAMA SERİSİ 


27 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





İ 
İ 
! 


PAR pp DDpDpbbDDDDDDppDbbpppbppppbppUPpDPDpppDDDPDDDDDPPDPDDEDPpPDDYYEDDPEYDYDPPDDPEDPEEDPDYEPDDDEDYDDDYEYDYYEDEDAEDDDADPDDEDDDODODDEDDEDDDDODDUD | 

















GEOMETRİ 


Konu Kavrama Serisi 


GEOMETRİ 
Konu Kavrama Serisi 
































Test (1 - 2) 
NOTLAR Pisagor Bağıntısı 
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eğitim yayınları eğitim yayınları 








1.  JABJJJAGI 
JACJ3 cm 
(BC|-4 cm 


olduğuna göre, 
JAB| kaçcmdir? OB 


AS B)2y3 


2. JABIJLIBCI A 
JAB| YAtcm 
IBC| A3 em 
olduğuna göre, Vit 
JAC| kaç cm dir? 


B 


A) 23 


3.  TABJLJBCİ A 
JAB|12 cm 
|BC|24 cm 
olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 


w 


G) 35 


4. Aşağıdakilerden hangisi bir dik üçgenin kenarları 


olamaz? 


A)1,V2,N3 
C)11,60,61 
E)6,7,9 
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B3V2 —ey&6 D4 


Vi3 Cc 


24 & 


Di2/5 E)12Y7 


B) v2, v3, V5 
D)2,3, /13 





30. 











Şekilde bir tarlada bulunan üç ağaç gösterilmiştir. 


1. ağaçla 2. ağaç arasi 12m, 
2. ağaçla 3. ağaç arası8 m dir. 


Şekilde verilenlere göre, 1. ve 3. ağaçlar arası kaç 
m dir? 


A4Y/5 B)15 C)17 DaVS E)12y3 


(ABJLJBC) A 


JAB S cm 
6 
(BC|2 cm 5/6 


olduğuna göre, 


2 Cc 
JAC| kaç cm dir? 
7 17 13 

— D) — E) 
A3 B32 G) 3 bi 1 
JAB) 1 (BC) A 
JAC| sb cm 
JAB|—c cm 
b2—-62416 c b 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 

B Cc 
A)1 B)2 c0)3 D) 4 E)5 
(ABI LIBCJ A 
|BCİ35 cm 
JAC|-37 cm 37 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 

B 35 Cc 
A4/5 BeY/3 G12 D15 
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E)7v3. 











TEST /1 




















9. 13. TABILJACI A 
JADILIDCI p 
(AB|-20 cm 
20 47 
IBC|-25 cm 
İAD|-9 cm , 
B i 25 G 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
Bir hareketli bulunduğu yerden 10 m ileriye yürüdükten i ş 
sonra 90" sağa dönüp 6 m yürüyerek K noktasına A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 
varıyor. : 
Buna göre, hareketlinin ilk harekete başladığı nokta 
ile K noktası arasındaki mesafe kaç m dir? 
A)2J34 Ba Ge Diz E8 
14. JABJLjJBOJ yi 
IBD|<|DG| 
JAB|—5 cm 
10. JABJLJBC)| A JAC|13 cm 5 
1BD|-8 cm olduğuna göre, 
/(DC|-12 cm |AD| kaç cm dir? 
JAC|-25 cm 25 B D C 
olduğuna göre, 
izka öd A)sY5 BsW2 o28 DE EVA 
JAD| kaç cm dir? 
B 8 D 12 
A) 12 B) 15 C) 17 D) 18 
15. JABILJBGJ A 
11. TABIJLIBCI A (BC|-7 cm 
(ACI L(CDJ JAD|17 cm iz 
JAB| <5 cm ” JAC|25 cm 
iBC| öm olduğuna göre, n 25 
|CD|<3 cm N IDC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, 
4 
JAD| kaç cm dir? B 7 C 
Cc 3 D A2 BeB Osb Ds Eto 
ASV2 B6 Cs Dto geb 
12. (ACJLIBCI 16. TADILJBCJ A 
JAD|— 3y5 cm JAB|—-17 cm 
(BD|-5 cm (BD|<8 cm 17 
(DC|-3 cm İDC|-20 cm 
Iduğ öre, 
olduğuna göre BE D 5i z 
İAB| kaç cm dir? Dn 
5 C olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
Alto B4MS5 Osb Di>2 gi3 A) 28 B) 25 O) 24 D) 23 E) 22 
1-D 2C 83-D 4-E 5A GE 7-D 8-C S-A 10-C 11-A 12-A 13-B 14-E 15-A 16-B 
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7 GEM ma GM E SE VEF e lay ay pe YE era ET ” 
İSAGOR BAĞINTISI “PİSAGOR BAĞINTISI TEST /2 
1. o ÇABJLJACI A LABI LJBCJ A 9. ABC üçgen A 13. JADJLIBCJ| A 
|AD|-|DG| JAB|—xcm (ABILJACI de DC|-7 cm 
(BD|-5 cm IBC| 2x cm KAP EDİ Lo ii 
N z olduğuna göre, “ JBE|-4|JED| olduğuna göre, 
olduğuna göre, lAcİ vi x o JABJ-i2cm  g E 6 e JACI?-JAB|? 
BC| kaç cm dir? D C sinden değer 5 — 
il 2 ; aşağıdakilerden B 2x G” JAC|s16 cm farkı kaç cm? dir? 
hangisidir? olduğ > ED ; 
ğuna göre, kaç cm dir? 
A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 i e A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 24 
A) 3x B) xV5 C)xvV3 A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E6 
D)x#2yV3 © E)x*5 
Ke 14. |JABJ-JAC|-10cm A 
1BC|-12 cm 
10. (ABİLBCJ D olduğuna göre, 
2.  ABCüçgen A ABC üçgen (ADI LIDCJ A e A noktasının (BCJ ye m 
JAD|-JBD|<|DG| (ABI LIBCJ 7 (AB|-18cm uzaklığı kaç cm dir? 
JAB|-3 cm 3 IDEJJECİ z D (BC|-24 cm 05 i 
JAC|-5 cm JAB|—5 cm IDG|25 cm 18 B 12 C 
olduğuna göre, B D C JAD|—7 cm 5 olduğuna göre, A)4 B)5 c) 6 5 D)7 E8 
|BC| kaç cm dir? (BC|12 cm B |AD| kaç cm dir? n 
a E 23 B 24 
|ECİ 2/3 cm 
A4 Be Oala Dy E3v5 olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? A)S/Ti B)6/5 C)8y3 D)10 
A2/3 B2V6 O3yY2 Day2 Eay3 
11. TABILJBCJ 
(ACI 1JCDJ 
(ABILJADI A 
3. o JABILJBCİ A LADI LIDEJ 
(CDILIBDJ 
JAB|—5 cm AE) LJEF| 
JAB| a cm JABJ 4 cm Ma ya 
IBC|x cm Di JAD|-b cm (OE 1 AB, m(DGE) < m(GOB) 
ACI (#1) cm |DG|<c cm |0D|4 cm, |0C|6 cm 
olduğuna göre, 1BC|15 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
x kaçtır? B X C i B 15 6 (BC||CDİ|S|DE|SJEF| 1 cm 
olduğuna göre, a2--b?--c? toplamı kaç cm? dir? olduğuna göre, |AF| kaç cm dir? A2Y5 BaV3 Caylz2 Day13 52 
A) 29 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 | — yz 
A)9S0 (OB)125 C)144 oD)1698  E)225 A22 B2V3 O5 D3l2 Rays 
A 12. (ABILJBCJ| A 16. TADIMECI N 
AB|— 
3s JAD|<a4y10 cm ll 243 cm 
IDC|-12 cm l Rea 2y13 VE5 
4. (ABILJACI A |AC|-20 mi 20 a vw >. 
21ACI -31ABİ 4 z alaka göl 
3C| 243 cm |BD| kaç cm dir? | kaçcmdir? B D G 
olduğuna göre, (AD) .L(BCJ, |DC|-2JAD|, |BD|-2 cm 
JAB| kaç cm dir? JAC|— 3y5 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? vi Ri © 
B 2y13 Cc A) 4 B)5 Cc) 7 D) 9 E) 10 AS B6 —a/5 Days Esy6 
A)2 B)3 o 4 D) 5 E)6 Az/2 Bala Ovis D)vis E)ay2 (C 2D 8D 4€ 5B 6B 7E 8G SA iGA HE İZA İBB 


14£E 15D 1 6-3) 
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ei Paça eğme İİ 
e Paça sağma İİ 
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KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 





Test (1) 
Temel Kurallar 









































NOTLAR 
Test (2) 
i Karma Test 
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— eğitim yayınları 








1. 





TİLARI ee EZE AE 
ABILJACI A 

(ADILIBCI 

iBD|1 cm 

|DC|8 cm 

olduğuna göre, B 1D 8 C 


|AD| kaç cm dir? 


)22 BYS G2B Day? 6 
(ABI LJACI A 
(ADILIBC| 
JAD|3 cm 
(BD|1 cm 
olduğuna göre, 
IDC| kaç cm dir? BiD c 
A)6 B) 8 Cc) 62 D)8 
(ABJLJAC| 
(ADJ.L(BCJ 47 
JAD|(x*2) cm 
|BD| xx cm 
|DC|8 cm a 
B xD 8 
olduğuna göre, x kaçtır? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
(ABILJACI k 
(AD) .L(BCJ 
/(DC|-41BD| 
JADJ-2 cm 
B D C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
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LABILJACI A 
(ADI LIBCJ 

(BD|sicm 

IDC| 5 cm 

olduğuna göre, 


5 

JAB| kaç cm dir? e, Z 
AY B2 OY6e meb Ee 
(ABI LJACI A 
(ADILIBCJ 
JAB| 3 cm 3 
IBD|1 cm 

B 1 D C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) B) 6 Co) 7 D) 8 E) 9 
(ABJLJACI A 
(ADI L/BC) 
IBD|x cm VE 
|DC|(x*-3) cm 
JAB| 5 cm 
x D xt3 C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A3 BE o2b5 Ds sb 
(ABI LJACI A 
(ADILIBCJ 
|(ABi->2/2Zecm » gi 
İDC|7 cm 
B D 7 C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)8 B) 9 6) 10 D) 11 E) 12 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


——“rEStj Tt > URLII BAĞINIILARI 


























7  TESTI/İ 
9. JABILJACI A 13. JABJIJACI A 
JADI.LIBCI (ADI 1 (BCJ 
(BD|-2 cm JAB|—-4 cm 4 7 
|DC|6 cm JAC|-7 cm 
B 2 D 6 GC B D GC 
olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? olduğuna göre, |ADJ.|BC| çarpımı kaç cm? dir? 
A) 36 B) 34 Cc) 30 D) 28 E) 14 
A) 4/3 B) 6v/2 o) 213 
D) 6/3 E) 52 
14. TABJLJACI A 
(ADILJBCJ 
10. JABILJACI A 
(ADI .BCI p B D Cc 
2y3 
LACİ 2/3 cm olduğuna göre, JABLLACI oranı kaçtır? 
|DC|-3 cm (AD|.J8C| 
B D 3 C : 
a. E A8 BB o yi gi 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? v2 2 
A)1 B) v2 2 
i ha SO Bİ (ABI ACI A 
(ADI.L(BCJ 
|AB|—2 cm 2 4 
11. TABILACI z elem 
(ADILJBCJ B 
JACI- 48 ANİ ni i 
Ni li olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
IBD|2 cm 
Kez > A) 5 Na g2 DE E)3 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 2 2 z 
A)9 B) 8 C)7 D) 6 E) 5 
) ) ) ) ) 16. 
12. (ABILJACI 
EEE 1.kurtçuk 
(BD|-3JDC| 
Köşesi 90” olan zeminin üç ayrı köşesinden üç hareket- 
|AC|4 cm li hareket ederek bir deliğe ulaşmaya çalışıyor. Birinci 
kurtçuk ve kangurunun deliğe uzaklıkları sırasıyla 2 m 
B D C ve4mdir. 
& Ni R Hareketliler eşit hızlarla yol aldıklarına göre, kangu- 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? ru deliğe girdiğinde ikinci kurtçuğun deliğe uzaklığı 
kaç m dir? 
A)1 B)2 o) 2 D)3 E)5 A)8 B)7 o 6 D)5 pa 
1-A 2-E 3-B 4C  5-C 6-E 7-D 8-A 10-A 11-D 12-B 13-D 14-C 15-B 16-E 
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“ OKLIT BAĞINTILARI 


1. — TABJIJAGI A 
(ADILIBGI 
|AB| 3 cm 3 
IBD|i cm 
Bi D C 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A4 B5 Caj5 Daja Esj2 
2. TABILJACI A 
(ADILIBCJ 
|AC|- 2/6 cm 26 
IDC|4 cm 
B D 4 GC 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A2J3 BYS 04 DS 


3. JABJLJAGI A 
(AEJLJBCJ| 
|BE|2 cm 
JED|4 cm 


|DC|3 cm 
E 4 D 3 Cc 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A3/2 B2jJs oz2j7 Dyao Baja 


4.  |ABJLJACI A 
(ADI LIBCI 
|AE|<JEC| 
|BD|1 cm 


|AD|-3 cm 
1 D E Cc 


olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)1 B)2 6)3 D) 4 E) 5 
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ze —TEST/2 
(ABJLJAC)J N A 
TADILIBGİ 
JAE|<|EG| 6 
(DC|s2 cm 
|AC|<6 cm B E D2C 
e 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 
A) 6 B) 7 6)8 D) 9 E) 10 
A 
45 
fel 
B 2D E ' G 


(ABJLJACI, (ADJLIBCI, |BD| 2 cm, |AD| <6 cm 


köme 1 — pa 
İDE| -; olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A6/J2 B1o O6jJS5 Diz Etojz2 


(ABJLJAC) A 
IADILJBC| 
|BD|-3 cm 
İDE|—1 cm 
|EC|5 cm 
B 3 Di E 5 (0 


olduğuna göre, |AC|?-|AE|? kaç cm? dir? 


A) 36 B) 35 C) 28 D) 27 E) 25 
A 
B D i G 
LABILJACI, (ADJLJBCI, |DC|-3JBD| 
JACI?-JAB|2—8 cm? 
olduğuna göre, |DG| kaç cm dir? 
A)2 B)3 o 4 D) 5 E)6 
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7 ÖKLİT BAĞINTILARI 
9. |JABJIJAGI A 
(ADI LJBCI 
JAB|-3 cm 3 4 
JAC|4 cm 
B D C 


olduğuna göre, |DG| kaç cm dir? 


A) 0,8 B) 1,2 C) 1,4 D)2,4 E)3,2 
10. (ABJIJACI A 
LADILJEC| 
(BE|-JEC| og z 
JAB| 6 cm 
JAG|8 cm: 
i D E C 
olduğuna göre, |DEJ| kaç cm dir? 
A) 0,6 B)08 - 0)1,2 D).1,4 E)2 


11. ABC üçgen 
(AD) açıortay 
IDEJLJACI 
1BD||DC| 
JEDJ3.cm 


|EC|-1 cm 9 Gi 
olduğuna göre, EN 
JAB| kaç cmdir? B D G 
A)6 B) 9 


C) 10 D) 12 


12. ICEJLJABI 
ICDILJADI 
m(BAĞ) —m(DAĞ) 
m(ABC) -m(ACb) 
JAE|8 cm 
JCD|s4 cm 
olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? . 





A)1 B)2 


o) y3 


D2/2  E4 


E) 13 











13. JABILJACI A 
(ADI LIBCJ 
JAB|—JAE| 
|DE|-3 cm 
JEC|-4 cm 
D 3 E 4 G 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)2y6 B) 2/7 20 
D) 62 E) V70 
14. A 
 B 6 E 3 D GC 


(AEJLJACI, ADI LJBĞI, JAB —JACI, |BE|-6 cm 
|ED|3 cm, olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)3j3 Bajz 6 Daja Esj2 

(ABI LJACI A 

JADILIBCI * 

1BD| 3 B 

(DC| 5 

AB 

|AB|— 3 cm : 5 © 

olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 

AV B2aB O25 Dak Es 
16. a 3 D 

B 8 CcC 

(ADI/ECI, m(BAD) < m(BDG) -90* 

1BG|8 cm, JAD|-2 cm 

olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 

A)2/2 Be2ja C3 D4 E2yj6 








14E 2A 3D 4D 5B 6C 7B 8B SE 10D 11C 12B isE 14C€ 15-A 16-8) 
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e O Bağ | İİ 6.BOLUM 
| TOPLAM | || |J TI | 
| Test (1 - 2) 
NOTLAR: | İkizkenar Dik Uçgen ve 
30  - 60 - 90 Üçgeni 
Test (3) 








Dik Üçgenler Karma Test 
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sütüm yayınları — 
eğitim yayımlara 


AKİLLİ MİLL 
i bi ALLA LL ŞA LA AAA ALLİ AAA AA ŞİŞLİ İİİ İİİ İİİ İİİ İLLA İİİ Aİ 








i AÇILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER 


1. 


ABC ikizkenar dik A 

üçgen 

(ABI 1 JACI 3y2 

JAB|- 3/2 cm 

olduğuna göre, 

JBC| kaç cm dir? B Gc 
A)3 B) 6 


G)3v6 D) 62 E)9 


(AB| 1 (BC) A 
m(ACB)-45* 

JAC|4 cm 

olduğuna göre, 

|AB| kaç cm dir? 


n (N 
B e 
A4 BVI5 ONS Da? g2 


Dik kenarlarından birisinin uzunluğu 36 cm olan 
ikizkenar dik üçgenin, hipotenüsünün uzunluğu kaç 
cm dir? 


A)6 B)eV2 Cey/3 Dt2/2 Et25 


ABC ikizkenar dik üçgen 
(ABJ L(BCJ 

JAB|(2x-2) cm 
(BC|-(x41) cm 2x-2 


A 


olduğuna göre, 


|AC| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Caz D)6 
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TAB) LJACI 


TEST /1 
A 
m(ÂBC) 459 © 
|AB|—2JAC|J-6 
olduğuna göre, j 
IBC| kaç cm dir? A 


C 


A)6V2 Bs Gaye Dns ps 


ABC ikizkenar dik A 
üçgen 
(ABI LJACI 3yE 
(ADI 1 (8G) 
JAB|—-3y/2 cm 

B D 


o 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)3  B)2V3 C)3y2 D) 6 E) 62 


ABC ikizkenar dik A 
üçgen 


(ABI LJACI 

IDEJ L(BCJ 

JAD|1 cm 
|ECJ-2/2cm 3 E © 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 

A3 Bay2 


Co) 32 D)5 E5y2 


ABC ikizkenar dik 
üçgen 

(ABJ L(AC| 
(ADJ 1 (BC) 
İDE|-3 cm 
|EC|-2 em B D 3 E2C 


olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)sV2 o B)4 ©5 Da/z Evs 


CGEOMETBİ SARBII BANKACI 
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AÇILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER 


9. 


10. 


11. 


12. 








10-A 


TEST /1 
(ABI 1 (BCJ A 13. JACJILJBGJ, A 
m(ACB)-30* m(BAC)-60* <İ 
JAB|-3 cm JAG|(x-2) em, 3x Kİ 
Ni oi 3 Xx-2 
olduğuna göre, JAB|(3x4*-1) cm 
AC| k dir? E e 
JAC| kaç cmdi B & - 
B C 
A)5 B)3y2 3/8 Dal? 6 olduğuna göre, (BC| kaç cm dir? 
A6V3 B)sY/8 Geze Ds 3k 
LAB) LİGİ A 14. (ABJLJBCJ . a 
m(ACB)-30* no (ACI .L (CD) a 7 
LACI< 4/3 cm m(BAĞ)-m(DAC)-30* 3 
olduğuna göre, BC| <3 cm i 
|BC| kaç cm dir? gi a m 
B C olduğuna göre, Cc 
(AD| kaç cm dir? 
A)6 B)V30 26 DB E4 
D 
A2/3 Ba/3 C)6 Dez Ea 
(ABI 1(BC)J A 
M(ACB)-30* 15. m/(BAD)-m(GBD)-90* B A 
|BC| 6 cm m(ABD)—45* O di 
olduğuna göre, m(BCD)—60* 
iro le) (ON ld) 
JAC| kaç cm dir? B 3 z (DC|-8 cm € 
olduğuna göre, 8 
A3 B2/8 C)ay2 Days pa |AD| kaç cm dir? 2 
A4 Bala Gale Daye Es 
(ABI L(BGJ p 16. ABLL (BGJ A 
MAG) a0” 7 sö 
|ACJ-JABJ #4 AG 63 em 
— İDC|<5 cm 
olduğuna göre, 
ğ ö n (> 
(BC)| kaç cm dir? —— olduğuna göre, D 5 C 
JAD| kaç cm dir? 
A)6V3 B)sY3 CaY3 Dal 28 A)VA8 B)2VI0 Ce Daf Bs 
1B 2D 3C 4C S5A 6&A 7C BE SE ME 12C 13B  14E 





İZ MRAIIN İZ ANIM ASKA Asmim!: MN 




















AÇILARINA GURE ÜZEL DIR UÇGENLER 





1. o ABCikizkenar dik üçgen A 5. 
(ABILIBCI 
m(DEĞ) 1359 
İDE|4 cm 
JEC|- 3V2 cm 
olduğuna göre, 


IBD|-JBC| toplamı B Cc 





kaç cm dir? 


A) 10 B) 9 Cc) 8 D)7 E) 6 


2. o |JABJLJACI 
JAB|JAC| 
m(BCD)-15 
IDC|j>4 cm 
olduğuna göre, 


B 
IBC| kaç cm dir? 





A2/3 B2Y6 G6 Dz 


3.  (ACILJBOJ 
m(ÂBC) —45* 
m(ADG)-60* 
JAB|-6y/2 cm 
olduğuna göre, 


JADJ kaç cm dir? 


AAY3 BAN? G4 


4. TADILIBCI 
m(ÂBÜ) -60* 
m(ACB) —45* 





|AB|-8 cm 
olduğuna göre, 
/N 
(AC| kaçcmdir? B D GC 
A)6 B)jay2 Cjaya Day? Bab 
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İki hareketli bir bahçede A noktasından aynı anda 
aralarında 609 lik açı bulunacak şekilde yukarıda görül- 
düğü gibi hareket ediyorlar. İkiside karşılarına çıkan ilk 
ağaçta duruyor. Önünde durdukları ağaçların arasın- 
daki mesafe 9/3 mdir. 


Şekilde verilenlere göre, Ayı Vini, Tavşandan kaç m 
daha fazla yürümüştür? 


A) 6 B) 9 GC) 12 D) 18 E) 20 
(ABJ LJAGI 
JADI-|DGj M 
m(BDO)-120* > 
IBD|6 cm ve 
B fe 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) s7 B2/8 G2N7 Daf ES 





(ABI LJACI, IDELLIBCI, (BEJ <JEC| 
m(ACB)-30*, |DE|—2 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)1 B) V3 c)2 D)2y/3 E)3 


O> 


B C 
m(BAĞ)-1209, |AB| -JAC|<4 cm 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


AN2  Bay3 C)6 D6E/2 E8 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


—TEST/Z2 

















TEST /2 


A 
> 
6 7 
B C 


A2/7 BA? G6 D)2yiö E) V43 





13. m(BAĞ)-60* 
JAB|-6 cm 
|(âACj|-7 cm 


9. A 





olduğuna göre, 


IBC| kaç cm dir? 


B GC 2y2 D 


ABD üçgen, JABJ.LJACI, |AB|-|AC|-4 cm 
|CD|—2V2 cm , olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 





A)2J5 B2YI0 Ca D8 E)10 
14. A 
10. A 
6 
ev6 
i 4? 
45 a B 2y3 C 
B Cc m(ACB) 150, JAC|6 cm, |BC|x2/3 cm 
m(ABG) 459, m(ACB) 30, |AC|- 2/6 cm olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)6/3 B3/0 G2/21 D2MA5 a3 
AZ BAR Ga Day? 33 
15. A 
11. mABO)—45* A 
3 
JAC|-|DG|<5 cm 
ay2 pi 
AB|—4y2 5 
| Is4v/2 cm 5 5 z a 
olduğuna göre, Ez 
|BD| kaç cm dir? ,/< M(ACB) 135", |AC|-3 cm, |BC|-2/2 cm 
B D 5 C olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)1 B) v2 98 D2 gez 
A)2V6 B)V29 C)4V2 Dayi Esy2 
12. ABCikizkenar dik üçgen 
A, 16. i 
(AB) LJBCJ 
4 
RE e 
İDC|s2 cm ZN (— 
B C 


olduğuna göre, 


BD| kaç cm dir? (ABC) -309, m(ACB)-159, JAG|>4 cm 





olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 





B G 
A)3Y3 B)3Y5 Cayı3 De2i3 52 A)6V2 o B)8  C6 D) 43 E) 42 
-A 2B SA 4E 5B GA 7C &B 9B 10C 11D 12D 13E 14C 15-B 16-E| 
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DİK ÜÇGENLER KARMA TEST 


1. N 


B C 


LR e) , JACJ 4 cm 


3 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 42 B) 4 o) 43 D) 6 


2. âABCikizkenardik A 
üçgen 
ABILTACI 52 
(ADJ LJBCJ 
JEC|s2 cm 
/ABJ-5/2cm B D 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)2 B) 3 c)4 D)5 
3. o JABJLJACI A 
JAB|-9 cm 
JAC|—x cm 9 X 
(BC| (4-3) cm 
B x13 


olduğuna göre, x kaçtır? 


A)9 B) 12 C) 15 D) 17 
4.  TABILIBGJ A 
1BG|sa cm 
JAC|sbcm b 
JAB|j-cem 
B a 


a2 -b2 4-c2-— 288 cm? 


olduğuna göre, b kaçtır? 
A)9 B) 10 6) 11 D) 12 


KONU KAVRAMA SERİSİ 








Cc 


O 











Yukarıdaki birim karelere bölünen şekilde A ve B 
noktaları arasındaki mesafe kaç br dir? 


A5  B)8 C) 10 b) Ves E) 243 


B e 
(ABI L(BCJ, (BDILJACI, 


JAC|4-|BD|14 cm, |ABJ.|BC| 40 cm? 


olduğuna göre, |BD| nin değeri aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


A)2 B) 3 o) 4 D) 5 E)6 
B 
S7 
A 
1) 
<g 
62 
o 
D E 


m(BAE)<m(BCE)—m(CDE) -90*, m(ABE)—45* 
m(EBO)-m(ECD)-60*, |AE|— 6VZ om 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)s/2 Beya Cs Ds s3 


(ABJ LJACI A 
(ADI LJBCJ 47 
(DC|>1BD| 
JAD|6 cm 
ni 
|BC|15 cm B D C 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)3 B) 5 o) 9 D) 12 E)6y2 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


ime 


A 


B C 7 D 
(ABI L (BD), |AB||BCİ), |CD| 7 cm, |AD|-13 cm. 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? li 


A)6 B)5Vv2 Cc) 8 D10 Es 


ABC ikizkenar dik üçgen 


(ABI L(BCI 
m(BAD) — 2m(DAC) 
(BD|-3cm 


olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 


A)3V3 O B)3y6 


(ABI LJACI 
i 

JAB) 

(BC|s1 om 


olduğuna göre, 





- JAC| kaç cmdir? B 1 Cc 


AZ B) 


alp 





(ABI L (BDJ, (EDİ LJBDJ, m(ACB)-m(DEC) 
JAC|6 cm, |EC|4 cm 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)2/13 B)sV3 C8 Daya 63 








2-B 3B 4D &D 6&C  7C 8D SB 
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Şekilde bir bilardo masasında topa vurulduktan sonra, 
bilardo topunun izlediği yol gösterilmiştir. 


Şekilde verilenlere göre, topa vuruş noktasından, 
deliğe kadar topun aldığı toplam yol kaç m dir? 


A)5 B) 3yY2 o) 22 D)3 E2 
(ADI/1BCI A D 

(ADJ LJABJ a © 

(DB) (DC) 25 
(DC|-2V5 cm 

1BC|510 cm B 10 C 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


ABC üçgen 
m(DEC)—30* 
(BD||BE| 
JAD|s2 cm 
JED| 33 cm 
(BG|-8 cm 





olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 





A)4 B) 4/3 c)7 D8  E62 
(ACI L(BCJ A 
m(ABO)-30* 

|AD||BD| 

JAC|6 cm ii 
(BE| 3 cm 


<A 
BY3E GC 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


AV3 B3 zaya Day? Ev21 





11-B 12-A 13-D 14£D 15-C 16-E 
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6.BÖLÜM 


amaaa 


AÇILARINA GÖRE ÖZEL DİK ÜÇGENLER 


Açılarına Göre 
Test (0) Özel Dik Üçgenler 


Açılarına Göre 
Ni Test (2) Özel Dik Üçgenler 


1 HR 


KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


NOTLAR: 

























































PİE 


PEGA - PPbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpobbbpbbbbbbbb>bbbbbbbbpbbbbbbbbbb7> 
eğitim yayınları z fi 
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7.BÖLÜM 





Test (1 - 2) i 

“Tepe noktasından inen 
Açıortay — 
Kenarortay 
Yükseklik 

birbirine eştir.” 

özelliğine ait uygulamalar. 


Test (3 
“Eş kenarlara ait 
Açıortay 
Kenarortay 
Yükseklik 
birbirine eştir.” 
özelliğine ait uygulamalar. 


“Taban üzerinde alınan bir noktadan çizilen dikmeler yüksekliğe, 
paraleller eş kenarlardan birbirine eşit uzunluktadır.” 
özelliğine ait uygulamalar. 


pppbbppppbbbbbbbbbbbbpbbbbbbbbbbbpDDDDDbbbDDDbDDDDDDbbbDEDDDDbbDbbPbbDbbDDDDDDbpbbbbDPDPDDDbbDPPDDDDDDDbDDPDPDDpDDDDPPbDPDDPDDDDbbeebbbbDDPDbbDbDDDDDDDDDDDDPDDDDDPDDDDOEDDbDDDDDDDDDD) 




















1) KALE CEZAİ * YE Eİ 








1. 
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(ADI 1 (BCJ A 
(BD|-|pc) 
m(ACB)-55* 


olduğuna göre, 


BAD 
m(BAD) İ NN 
kaç derecedir? B D GC 
A) 35 B) 40 G) 45 D) 50 E) 55 
ABC üçgen A 
(DCI açıortay 
3 

(DCJ 1 (AB) 
JAD|3 cm a > 
|BC|7 cm 

B 7 Cc 


olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 15 B) 18 C) 20 D) 23 E) 25 


Aşağıdaki şekillerden hangisinde verilen üçgenin 
(ABJ kenarının uzunluğu kesinlikle 7 cm dir? 


A) A B) A C) A 

/ | N /N /N 

B D CB D CB D Cc 
D) E) A 
/N /N 
B CB »D GC 

ABC üçgen A 


m(BAD)<m(CAD) 
IBD|sİDC|3 cm 
JAB|-9 cm 9 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 
B 3 D 3 C 
E)3y5 


A)2/21 B)6Y2 O2M45 O D)7 





50. 


İNAN 
ANANIN 


Yukarıda şekli verilen üçgenlerden kaç tanesi 
ikizkenar üçgendir? 


A)7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 


m(ABG)<m(ACB) i 
m(BAD)-m(DAĞ) 
IFD|-2.cm 
İDE|3 cm 
1BF|4-|EC|9 cm B 
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


F2D3 E C 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


ABC üçgen A 
TAEJ 1 (BCJ 
JAB||JAC| 
(1BD|510.cm 
|DGJ4 cm B E Da GG 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 


A) 5 B) 4 Cc) 3 D)2 E) 1 
AHİ £ (BCJ A 
JAB|JAC)| 
İDC|-5JBD| 
(BC|-36 cm 
B D H Cc 


olduğuna göre, |DH| kaç cm dir? 
A) 12 B) 10 C) 8 DE  Ej4 
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10. 


11. 


12. 





1BD|<|DC| A 
“m(ADE) * 909 
JAB|—5 cm 
5 
B D C 


olduğuna göre, |AC| aşağıdaki Megönerden han- 
gisini alamaz? 





A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 
TADI 1 (BCI A 

(AB|—JACJ-15 cm 

(BCJ-20 cm > 2 
olduğuna göre, 

|AD| kaç cm dir? 8 D c 
A8 B6/2 Ges Dnbeayke Esp 


B D E 6 C 
(ADJ 1 (BCI, |AB|—|AC|—15 cm, |BE|-18 cm 


- |EC|6 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)2/3 B)3V13 Oals5 De E7M3 


Aşağıda şekli verilen üçgenlerin hangisinde kesin- 
likle |AB|—|BG| dir? 


A) A B) A C) A 
/N LAN 
B D CB Cc B C 
DD A EH A 
B G B Cc 








TEST /1 





13. ABC üçgen 


A 
(ADJ açıortay 
JACJ-2y41 cm 2/41 
İBD|-4 cm 
e ar E 6 6 


olduğuna göre, 


JAB|-|AE| kaç cm dir? 


A)10 Bas Geyz D) 53 E)8 


A 
(e 
B xf D 2x1 C 


Co 213 D)8 E) 10 


A 
İNS 
B E 5 D 10 C 


ABC üçgen, (AE) 1 (BCI, m(BAE)-m(DAE) 
JED| 5 cm, JAB|—|DC|-10 cm 


14. (ADI .LIBCJ 
m(BAD) -m(DAC) 
IBD|(x4-1) cm 
IDC|(2x-1) cm 
JAD| 3x cm 
olduğuna göre, 
|AC| kaç cm dir? 


A)3Y5 o B)7 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)12 . B)sY7 Cjto/3 Diz B15 
(ADJ açıortay A 
|AB|-JAC|10 cm 4b 
(BC|-12 cm 
JAE|5 cm 10 10 
olduğuna göre, 
IBE| kaç cm dir? 

B D C 
A)8 B2V13 G7 Das E3y5 








-A 2C€ 3E 4-B -D 6C 7-C 8-A 


106©E 11-B 12D 13-B 14A 15-C  16- -e| 
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İKİZKENAR ÜÇGEN 











TEST /2 











1. (BDJLJAGI A 5. ABC üçgen A 
,AB|-JAC| m(BAD)—m(DAC) 43 
(BD|8 em IDEJ 1 (Ac) 
IBC|-3y10 cm (DEJ 1 JABJ > 
olduğuna göre, ÇAD (BD|-JDGj Fb AE 
|AB| kaç cm dir? 7 IBF|-2 cm eN 
. B 3/10. C |DE| —4 cm B D C 
A) 12 B) 13 6) 15 D) 17 E) 20 olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)2XJ5 Bs Oa/3 Days E)10 
2. ABCikizkenar üçgen N 
(ADI 1 (BC) 
|AC|-JBG)| 6. (EDJ 1 (BC) A 
3/BD|-2JDC| m(ACE)-m(BCE) 
JAD|-8 cm JAE|—|BE| 
olduğuna göre, Gİ /BD|1 cm E 
i B D G 
JAB| kaç cm dir? JED| s2 cm 
olduğuna göre, n AN 
A)13 Bio ©s8v/2 Dey3 - 
) ) ) ) JAC| kaç cm dir? Bİ D Cc 
A)3 B) 4 Cc) 5 D)6 E)7 
3. 
7. A 
B . E G 10 
(ABJ 1 JACI, (DE) 1 (BCJ, MBDE) —m(CDE) 
JAD|-3 cm, |AB|4 cm olduğuna göre, B 16 Ca Db 
ir? 
(6) kaç em dir? ABD üçgen, |AB|-JAC|—10 cm, |BC|-16 cm 
A)4 B) 32 o) 5 D) 42 E)6 |CD|4 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)13 B)6V5 C)15 Daya Eto? 
4.  mABO)-20 
m(BAG)-90* o, eN 8. — ABC üçgen A 
JAC|18 cm 18 JAB|-JAC|10 cm 
IBC|19 em İBDİ|—2|DG|-8 cm 10 10 
olduğuna göre, Aza olduğuna göre, 
ABC üçgeninin B 19 Cc JAD| kaç cm dir? 
- çevresi kaç cm dir? B i D C 
A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 E) 59 A)A17 B)8 CS DE2 Ee6y3 


zmn Amana muma 


52 





MEDA matı —m niran 





; 
: 
: 
; 





İKİZKENAR ÜÇGEN 


9. 


10. 


11. 


12. 





ABC üçgen A 
(ADI 1 (AC) 
(BD|s1 cm 
İDG|>7 cm 
Bi D 7 GC 


olduğuna göre, |AB|—|AC| kaç cm dir? 


A)2/3  B)4 c)3y2 D)5 E) 2/7 
A 
B 4 D 6 C 


ABC üçgen, (ABJ 1 JACI, |BD|<4 cm, |DC|-6 cm 
olduğuna göre, |AB|—J|AD| kaç cm dir? 


A4 B)2a/5 26 D5 E) 2/7 


m(ABO)—45* 
JAB|-6y2 cm 


. İDC|s6 cm 6/2 


olduğuna göre, 
JAD|JAC| ) 


kaç cm dir? — ” 2 & 


A)SY3 B8 G2f43 D7 E)3y5 


ABC üçgen A 
m(ADB)-60* 
IBD| <5 cm 
İDC|<1 cm 
(N 
| 5 Dİ Cc 
olduğuna göre, |AB|—JAC| kaç cm dir? 











13. A 


B G D 
ABD üçgen, JAB) 1 (AC), JAB|—JACI, (BC|-JCD)| 
JAD|-y/10 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)SY2Z BA? C)5 D)4 E)3 


14. ABC üçgen 
JBA|—|BD|-5 cm 
|AD|-8 cm 
IDG|-2 cm 
olduğuna göre, 


(BC| kaç cm dir? 





A)8V2 B)10  C)8 D)5V2 E) 35 
15. ABC üçgen A 

(BEJ açıortay 

(BEJ L (AD) 7 © K 

JABJ<7 cm 25 


(BC|15 cm olduğuna göre, |EK| kaç cm dir? 


A)7 B) 6 Cc) 5 D) 4 E)3 


16. JABJ.l (AC) A 
(DEJ 1 (BCJ D 
IBE|-JECİ 5 
JAD|-2 cm 


JAB|-5 cm 
B E G 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 





A)V21 B2Y6E Oya Da B6 A2J6 B)5 Gaya Dye Ey 
| vc 2E 3C 4B SD 6C 7B BA SE. 10B HE 12A 13D 14E 15D 16-0) 





RİN iter ama leme mi - FN 





| 
; 
li 
l 

















1. 


e 


© İKİZKENAR ÜÇGEN 


A 
EK 
B 24 C 


JAB|JAC|-20 cm, |BD|—|DC|-13 cm 
BC|-24 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 5 ,B)7 


2. ABC üçgen 
|AB|J|AC| 
JAD|-JBD|-JAE| 
|KE|*-JKGJ7 cm 


olduğuna göre, 


09. 


i 6. 
ZA 
B C 


D) 11 


IBE|4-|CD| toplamı kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 


3. m(ADB)-m(BDC) 
(AB) 1 (BD) 
(BCJ 1 (DG) 
JAB|-2y/5 cm 
|DC|8 cm 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? 


A)2yY5 B) 4 


4. ABC üçgen 
m(BDC)-m(BEĞ) 
LAB|-JAC) 
|FG|—7 cm 
olduğuna göre, 
JFB| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 


C) 14 





D) 16 


E) 13 


E) 18 İRİ 
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TEST /3 
ABC üçgen A w 9. 18. 
(AEJ 1 (BCJ 
(BDJ 1 (ACI U 
JAC|<|BC| 
(BD| (41) cm m. B 15 9 
5 E c m(BAD)-m(ABC) --m(DAC), |AB|<JAC| 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? İDE PE LEeM) el ik 
i olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)7 B) 6 C) 5 D) 4 E)3 | 
A9 Bay/5 OsMo Doy2z Etoyz2 
14. 
BEJLJACI A 10. ABC üçgen e z 
(DCI 1 (ABI (DEJ 1 JAC| 
|AB|<JAC| (DF) 1 JABJ 
D E 
|FE|<3 cm R > JAB <JACJ 
IFB| 6 cm İDE|x2 cm ye NE 
olam ZA peteğe EN 
(BC| kaç cm dir? B Gc i dme » Ek D Cc 
üçgenin (AB) ve (ACI kenarlarına ait yükseklikler h,, ve 
A)10 B)8V2 C6ey3 Dsvye E) 73 hç olduğuna göre, h,*-h, toplamı kaç cm dir? 
A)7 . B) 9 .C) 12 D) 13 E) 14 PS 
(BEJ 1 JACJ DE ği 15. 
11. ABC üçgen A 
(CDI 1 JABJ 
AB ED 
|AB|—|AC| NER E 
AC D 
|EC|4 cm Gele ke 
© |DF|s3 cm 
JAD|3 cm F 
İDE| 5 cm 
B C 
B D C 


olduğuna göre, |AB|-4-|AC| toplamı kaç cm dir? olduğuna göre, |AB| -|AC)| kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 Cc) 12 D) 13 E) 14 A)5: B)6 C)7 D)8 E) 9 

12. ABC üçgen A vi 
AE) ve (BD i 16. 
TAE ve (BD) e ABI // IDEJ 
açıortay 5 (ACI / IDFJ E 
ie ” JABJ-JAC|-12 cm 
JAD|J 5 cm İDE|-9 cm F 
JEC| s6 cm 

B D ig 
B E 6 C 


olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 


olduğuna göre, |AC|4BC)| toplamı kaç cm dir? A2 B)3 04 © DS E)6 





(DEJ / 1BCI A 

(AC|-|(BC)| 

İDEJ-7 cm 

İCE|-3 cm D E 
olduğuna göre, 3 
|IBC| kaç cmdir? 5 | Ğ 
A) 10 B) 11 GC) 12 D) 13 E) 14 
ABC üçgen 

(OF) 1 JABJ 

(DEJ 1 JACJ 


(AB|—JAC|-7 cm 
İDE|*|DF|-2y/6 cm 


A 
VON 
B D C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A)2V5  B)2y7 


Cc) 30 


D)4VY2 o E)6 


ABC üçgen 
İDEJ 1 (BC) 
DFJ 1 JABJ 
m(ABE)—135* 
İDEJsy/2 cm 
|IDF| 3/2 cm B E C 
olduğuna göre, |BAJ-|BC| kaç cm dir? 





A)6Y3 o B)10 G6Y2 DNYTO E8 


ABC üçgen 
(BDI açıortay 
İDE) // (BC) 
(BD) 1 JADJ 
JAB|-8 cm 
(BC|s14 em 





olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A) 2 B)3 Cc) 4 D)S E) 6 








A) 22 B) 23 Cc) 24 D) 25 E) 26 


| 0.26 3B- 4D: A 6&C-.7E 8&A 9C 10E 


11-D 128 İSA 14B  15E 16) 
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Tenine İİ 
De e eren İİİ 










| Test (1 -3) 
Eşkenar Üçgen 
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bbp bb bDDDDDDDDDDDDpDDDDbbbbbDppppDpDpDDDDDDpDDDDEDYDDDDDDDPDDDODPDDDDDDDPDDEDDDDDPDPDDDPDPDPDEDEDDPDDDDDLDLDDDDDPDDEYUDDDDDDDDDODLDDDDDDPDDDDDDU 


kariszven 


Eğitim yayınları 








EŞKENAR ÜÇGEN 


EN İK m ——— 











müzik EMRE 


— TeST/1 7 EŞKENA 


Ka mii ca OE ea AT 


R ÜÇGEN 





TEST /1 





























N i 9. o Yüksekliği 6 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç 13. ABC eşkenar üçgen 
1. Bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgenin çevresi kaç 5. ABC eşkenar üçgen cm dir? DELLİAG N 
cm dir? JAC|<(3x-4) cm IDEJLTACI 
JBC|<(öx*5) cm İDE|— 33 cm 
A)12 —— B)18 G)24 o D)30 E) 36 olduğuna göre, A) 6v3 B) 8v3 C) 103 (BD|-2 cm 
p - E 
eşkenar üçgeninin D)12v3 E) 153 olduğuna göre, <A 
çevresi kaç cm dir? |AE| kaç cm dir? NN 
B 2x4*5 .G B2D G 
A)3 B)4 C) 5 D) 6 E)7 
A) 69 B) 66 C) 63: D) 60 E) 57 
kenar üçgen A 
2. ABC eşkenarüçg 10. Bir kenarı 6 cm olan eşkenar üçgenin yüksekliği kaç i 
|AB|<8 cm cm dir? ABC eşkenar üçgen A 
(BD|x3cm  " N m(BDE) -30* N 
Iduğuna göre vi 6. ABC eşkenar üçgen A 
u , — 
e (ADILIBCJ A)2J3 B3 O3/8 D4 Bes IBE|<2 cm D 
|DC| kaç cm dir? AD| 3 cm 
|BE|-1 cm j ğ 
(DC|-4 cm olduğuna göre, d 
B 3 D C ğ JEC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, 
A)5 B) 4 c)3 D)2 E) 1 |ED| kaç cm dir? BZ2E C 
BİE D 4 C AS B4 Osj3 D2/3  E)3 
A BB O2 D3 pos 11. ABC eşkenar üçgen A 
(AD) LJBCJ 
m(EBÜ) -30* 
” |AD| 2/3 cm 15. ABC eşkenar üçgen A 
3. & ABC eşkenar üçgen A i İ yi 
AD|-3)DC| olduğuna göre, m(BDE) -150* 
nl > 7. ilen üçgen A BE| kaç em dir? a z 
-ö cm o 
1BC| m(DAĞ) -30 N İDE|— 2/5 cm 
ğ öre, — , e 
olduğuna gö > BH 3 ve “A1 B) HE olduğuna göre, DA 
IDC| kaç cm dir? i olduğuna göre, |CE| kaç cm dir? ğ 
eşkenar üçgenin 
B 8 Cc çevresi kaç cm dir? B C 
B 3 D C A)8 B) 7 Cc) 6 D) 5 E)4 
A) 2/3 B)3 o) 8 D)2 E)İ ) ) ) ) 
A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24 
12. ABC eşkenar üçgen A ABC eşkenar üçgen A 
ği (ADJLJBCJ (EDİLIBCJ 3 
4. ABC eşkenar üçgen A 8. ABC eşkenar üçgen A BD|-(x-1) cm e JAE| 3 cm E 
AC|-(x*-2 Xx e 
JAD|-4 cm (BDJLJACI — li X en (BD|5 cm 
olduğuna göre, ğ ğ 
JEC|<1 cm IBD| 3y3 cm g g . olduğuna göre, 
(BC|-7 cm olduğuna göre, A? JAD| kaç cm dir? JED| kaç cm dir? 
| olduğuna göre, DC kaç cm dir? B xi D Cc B E Db © 
JAE|-(BD| kaç 
| cm dir? B C A4/J3 B6 Oz2ja Dajı Bas AZ Baja G4 nDaja Eajs 
i 
A) 6 B)7 c) 8 D) 9 E) 10 A1 B)2 C)3 D)5 - - E&)6 i | 1B 2A 3D 4D ŞA 6D 7C 8C SD 10C 1iiC İZE 136 İZA 19-E 16-8) 
; 
| 58 : 
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Dre GAL EŞRENEERKMEENE EŞE EE ELA Ez 2 EEE ear al ram e akman > ze KEM Üni ME ee e ar li BA KATİ mir nemin meki keş hükmi 
EŞKENAR ÜÇGEN EST7/2 ŞE nr İş TEST /2 
1. A 5. ABC eşkenar üçgen A 9. A 13. ABC eşkenar üçgen A 
IDELLJABI IDC|-8 cm 
(EF L(EC) E | (EC|3 cm D 
E (BF|-3.cm > E olduğuna göre, | 
|DC|4 em 5 İDE| kaç cm dir? 8 
olduğuna göre, İ 
CIk dir? İ i 
B Ğ D eee B 3 F c B c D > m 
ob yaa ai gi e i A)3 B)4 G5. D)6 E)7 ABC ve ECD eşkenar üçgen, (AE|LJECİ, |BD| 12 cm A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
olduğuna göre, eşkenar üçgenlerin çevreleri olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
toplamı kaç cm dir? 
A)90 (o B)80 Cc) 70 D) 60 E) 50 AZ Beaja G4 be Rajs 
14. ABC eşkenar üçgen A 
6. ABC eşkenar üçgen A 10. ABC eşkenar üçgen A (BD|<1 cm 
2. ABC eşkenar üçgeninden A IDEJLJACI (AB|10 cm JAC|-8 cm 
CDE üçgeni kesilerek (BD|6 cm 8 (BD|-2 cm olduğuna göre 8 
ayrılıyor. |AE|-8 cm olduğuna göre, 10 JAD| kaç cm dir? 
TEDW/NABI olduğuna göre, E |AD| kaç cm dir? 
|DC|-7 cm : JAD| kaç cm dir? 
- Bİ 
JAD| <6 cm / i B 6 D e a > Gi 
B c AYS7 Bajıs aj Dej 
A f1 )2/10 E)6 
olduğuna göre, eşkenar üçgenden geriye kalan | A aJ& B2/ı9 Caj2i Do EejS AzJıS B8 Cey? baysi Eysyio 
parçanın çevresi kaç cm dir? 
A) 39 B) 37 C) 35 D) 34 E) 32 11. N 
15. ABC eşkenar üçgen A 
N m(DAĞ) -30* 
3. RE eke üşgen A 7. o ABC eşkenar üçgen A JAB|— 6y3 cm 
m(ADE) -30* (DEJLŞACI |AE|5 cm 
1BC| 9 em E (DFILIBCJ JE > ği v7 
|DC|<3 cm A İDE|- İslam B ZE G > © olduğuna göre, 
N . D D İBE| kaç cm dir? 
olduğuna göre, : |FC|&7 cm ABC eşkenar üçgen, B, C, D doğrusal 
|ED| kaç cm dir? olduğuna ağieş JEC| di (BC|4 cm, |CD|-2 cm > 2 © 
kaç cm dir? > 
C 5 : 
B 9 B F 7 Cc olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? AS/2 B) ya O) 2ji0 D)6 Eyajz 
B)2y/3 03/3 D4j/3 E5yj3 
a MA e e, ee vi A2J7 BS O2je Dajs Rajz 
12. Ü 
ğ Cu #ADÇ le üçgen 16. ABC eşkenar üçgen A 
4. & ABC eşkenar üçgen a al m(ÂDB) 1209 
5 ş . A 8. ABC eşkenar üçgen A JAC|4 cm |DAJ<DB 
rt —z 
Rl ay (DEJLJABJ i ICDİXi cm JAB|-6 
si z : IDFILIBCJ olduğuna göre, olduğuna göre 
-—gj cm , 
l İDE|A|DF|< 53 cm D IBD| kaç cm dir? (DC) ka dir? 
öre, & p : cm dir? 
Biçlığina goze olduğuna göre, ABC i $ - 
İBE| kaç cm dir? > e ; : 
üçgeninin çevresi kaç ; — - D 
B E 3 C cm dir? : 
i FG | Azjs B)y2i C6j2 Dajai 3.0 As/3 B2/a O2j7 Dae g6 
A3/3 Bs O6/z Ds Es9Ç3 
| yay3 ) yey2 v3 A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 | MA 2E 8C 4D &C 6B 7C 8E SE 10D iA 12B 13E İZA 15B 16-B) 
60. - ; O li vi ici 
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EŞKE 





NAR ÜÇGEN | 








MELE T EST /3 El 





1. 


A 


B Cc D 


ABC eşkenar üçgen, B, C, D doğrusal 
m(CAD) -15*, JAD|— 32 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) j3 oy2/3  Daj3 


E)6 


B)3 


2. o ABCeşkenar üçgen A 


m(BAD) -15* 
(AD| 6y2 cm 
olduğuna göre, 
1DC| kaç cm dir? 


u 
O 


A)4J3 BEJ? 


3. o ABCve AED 


eşkenar üçgen 
m(EAB) -30* 
JAE| 4V3 cm 
olduğuna göre, 
IBF| kaç cm dir? 


B) 2 


A)1 


4. & ABCeşkenarüçgen A 
(FELLJAGIJ 
LED).L(BCJ E 
JEFJs 3v3 cm 
|FB|s3 cm F 
olduğuna göre, 
|BD| kaç cm dir? 


© 


A)7 B) 6 G5 
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w 
e) 
O 


ABC eşkenar üçgen A 

m(BDE) -120* 2 

JAE|-2 cm E 

|DE| 6 cm 

olduğuna göre, ç 
JAB kaç cm dir? 


A) 6 





ABC eşkenar üçgen, (DFJnNİCFJ İF) 
IBF|-|BEJ, |AD|-4 cm 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A4J3 Bsj2 O6j2 E) 8/2 


D)8 


ABC eşkenar üçgen 
A, B, D doğrusal 
İDEJLJACI 

JAE|J- 5cm 
IBD|s2 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 








As/3 Baja Caj/2 D)/a3o E)3,3 
ABC eşkenar üçgen , A 
BCD ikizkenar dik üçgen 
JAC|8 cm 
olduğuna göre, 0 8 
JAD| kaç cm dir? 
B G 
A)2y3-2 B)6j/3—-4 Cc) 63-6 
D)4,J3-2 Ey4j3-4 
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EŞKENAR ÜÇGEN TEST /3 
9. ABC eşkenar üçgen ” 13. ABC eşkenar üçgen A 
(BE|1 cm IDFJLJAB| 
(BC|-9 cm IDEJLJACGI 
|(DC|-3 cm IDGILIBGJ 
olduğuna göre, > İDE| 5 cm 
E 
İDE| kaç cm dir? 1 IDF|-2 cm 
A) 9y2 B) 6v3 ©) 6v2 - olduğuna göre, eşkenar üçgenin yüksekliği kaç cm 
D) 215 E)2A3 dir? 
Ğ A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
10. ABC eşkenar üçgen A . 14. ABC eşkenar üçgen 
(ABW/İDET (DE//ABI 
(ACI/IDFI (DFJLJABI 
(DF|<3 cm z E IDGILJACI 
IDE|5 cm İDE|-2 cm 
olduğuna göre, ABC İDF|- y3'cm 
üçgeninin çevresi IDG| 2/3 cm 
kaç cm dir? . B D Gc B E > 
olduğuna göre, eşkenar üçgenin yüksekliği kaç cm 
A) 16 B) 20 C24 o D)28 E) 32 dir? 
A3 B3MB G6 Dağ: psB 
11. ABC eşkenar üçgen A 
(ABI/1DGI 15. (BciLipoj A 
LACIY/IDFI F m(BAD) <m(ADG) -60" N 
(BCW/DEJ Heme 2 
|DF|-3 cm E JDC|-5 cm -B 
İDE|2 cm 4N olduğuna göre, 
IDG|4 cm 5 Ni e (BC| kaç cm dir? 
51 SON 
olduğuna göre, eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? Z ? 5 
A) 23 B)3 C)4 D) 38 E)6 
A)15 B18 0188 D>21 E) 27 
16. ABC ve ADE eşkenar A 
N üçgen 
12. ABC eşkenar üçgen i ” (FGJLJABJ 
(DEW/NACI IFLILJACI 
IDFW/MABI z (FKİLIDEJ D E 
İDF|-2 cm |FGJ4#JFL| 11 cm mİ 
BF|4 cm IFK| 3 cm ZN 
olduğuna göre, ğ > Ni 
: olduğuna göre, ADE eşkenâr üçgeninin yüksekliği 
IBE| kaç cm dir? B AF C kaç cm dir? 
A)5 B) 6 G)7 D)8 E)9 A)6 B)8 GC) 10 D) 12 E) 14 
10-C 11-E 12-B 13-D 14-D > 15-D 16-Bİ 
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8.BÖLÜM 



















DEĞERLENDİRME NET 
| Test (0) Eşkenarüçgen |, 00 0000 İİ 
Test (2) Eşkenar Üçgen |,| | Ç0|Â00 
Test (9) EşkenarÜçgen |, | o0|0Â | Şİ 


A İİ KE 


BİTİRME TARİHİ 











Tarama (1 - 5) 
Temel Kavramlardan 
Eşkenar Uçgene Kadar 
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Pi İ 


İKALA SAA İİ ASİA A ŞİLİ Lİ İSA LİLİ İLİ A İİLİ ALA AŞİLİ İLİ Şİ İİİ 4044444400044 —— i z 
eğitim yayınları 























BÖLÜM 1 


1. A 
Ve 
NN 180'-3apa, 
D 


B GC 








m(ABC)-m(DAC)—a, m(ACB)-180* — 3: 
JAD|6V3 em olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A)6 B) 9 c)3y3 


D) 63 E) 18 


2. ABC üçgen 
İDE| / TABİ 
(DF // (ACI 
JAB||AC|12 cm 
|DF|4 cm 
olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? B D GC 


A)4 B) 5 


3. o ABC eşkenar üçgen A 
İDEJ 1 (AC) 
(DFJ 1 (BCJ 
İDE|s2 cm 
IDF|3 cm 





B F G 


olduğuna göre, eşkenar üçgenin çerçevesi kaç cm 
dir? 


A)SY3 B)SV5 C)10V/3  D)15 E)1i53 


4. ABC eşkenar üçgen A 
(DEJ 1 (BC): 
m(ÂCD)-30* 
/BE|-2 cm D 
El A 
B E Cc 
olduğuna göre, eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? 


“A)24 B) 21 C) 18 D) 15 E) 12 
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© 


ABC üçgen 
m(BAD)—-m(DAG) 
m(ABG)-m(EAC) 
JAE|—4 cm 
JAD|6 cm 
olduğuna göre, 
|ED| kaç cm dir? 


A) 2/13 B)8 


B 


D 





A 4 E 
NX 

> 
lo 
B D fe 
o eyE D) 9 E) 10 

4j3 
C 


(ABJ 1 JAGJ, (ADJ 1 (BGJ, |DC|-3BD| 
JAC|—4vy3 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)2/10  B)6 


50 


B 


G4a/2 Da Egea 


75 


(ABI 1 (ACI, |AB|—50 cm, |AC|-75 cm 


A) 25V5 


D) S0Y5 


(AB| -JAE| 
(DCJ-|BC) 


m(BAE) -35* 


olduğuna göre, 


m(BCD) 
kaç derecedir? 
A) 30 B) 35 


ABE ve BCD üçgen 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


B) 50v3 C) 25/13 


E) 60v3 





Cc) 40 


D) 45 
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ARAMA / 1 


E) 50 


mm 
































ARAMA / 1. 
g. ABC eşkenar üçgen A 13. m(BAC)-a A 
(DEJ 1 JABI m(ABC)-b (> 
(DFJ 1 (BCJ ye m(ACB) -c 
TEKİ 1 (BCJ D olduğuna göre, 
JAD|sJDG| as*b--c toplamı A NN 
JED|s2V3 cm ri - kaç derecedir? B G 
B K F G 
olduğuna göre, |KF| kaç cm dir? A)9o B) 120 G) 180 D) 270 E) 360 
A)2 B) 22 Cc) 23 D)3 E)4 
14. JABJ 1 JAC| A 
ii > (ADI 1 (BGJ 1 
N m(ACB)-30* 
nd | 
B D C 
NX 7/7 olduğuna göre, ADI orani kaçtır? 
B D C 1BC| 
Cü Ds ABC) -35*, m(ADB)-110* 3 3 2 1 1 
ABC üçgen, |BD| JAGİ. m(ABĞ) 35*, m(ADB)—110 li 2 ap o 2 03 eyi 
olduğuna göre, m(DAC)—o kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 GC) 60 D) 70 
15. (ABJ 1 JACJ A 
TBD) 1 (AG) (BD|—2 cm 
JAB|—9 cm D İDE|4 cm 
BC|-12 cm 9 pe 
ği AE uy pe gg 
olduğuna göre, 
olduğuna göre, JAE| kaç cm dir? 
IBD| kaç cm dir? 
B 12 GC 
AA/2Z  BY3O G2M7 DE BS 
y,* »p2 gs > g2 
12. (ABI (BC) 16. m(BAE)-3x-20* A 
JAC| b cm m(ABD)—2x 
JAB/—-ccm b m(DCE)-x*209 
b2—-02417 & olduğuna göre, 
olduğuna göre, m(ACD) 
(BC| kaç cm dir? B G Kaç'derecenliri 
A) 22 B)3 23 D) 4 E) A7 A) 100 B)110 oC)120 D) 130 (OE)140 
1-D 2-E 3-C 4-A 5-A 6-B 7-G 8-B 9-D 10-B 11-E 12-E 13-C 14-A 15-B 16-0) 
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BOLUM TARAMA /2 BÖLÜM 1 TARAMA /2 
1. © ABC eşkenar üçgen A (ADI 1 (BCJ A 9g. ABC üçgen A 13. 
|AD|-3 cm çe /BA|<|BG| (ABI 1 TADI 
(DC|-6 cm IBD|-3 cm JABI<JAG| 
JBE|5cm i |DC|2 cm (BD|-10 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, (DC|<6cm B 10 D 
İDE| kaç cm dir? JAC| kaç cm dir? olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
B 5 E GC 
K & E F,A,GveD,C, E doğrusal, |AB|—|BC| 
. A)2v5 B)3vy2 C)3y5 şi ii 
A) 2/7 B)Y/30  G4/2 DE E)7 A)5 B2J5 Cjay2 Da gyo TM Ea ) m(BCD) -26*, m(ACE)-132*, m(BAG) 1309 
: olduğuna göre, m(FAC) kaç derecedir? 
A) 24 B) 28 C) 30 D) 35 E) 40 
TADI 1 JABJ Aa 2 Dp 10. A 
(ABI 1 (BCJ 
2. DAJ 1 (BA i 
IDAJ Lİ JAD|-2 cm xt2 vi & 2 
Xx 
(DG 1 (BG /BG|-6 cm N 
adi as |AB|—x cm 
mM(ABC) -5x-5* IDC|s(42)cm B 6 C li 
olduğuna göre, olduğuna göre, x kaçtır? m(BAĞ) -m(ABG) -m(ACB) -20* B C 
m(ADC) olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? ER a 
A) 70 B) 75 Cc) 80 D) 85 Edo | JAD|2 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 20 B) 25 GC) 30 D) 35 E) 40 
) ) ) ) 140 | A2J3 Bae Ce Da Be 
TABI 1 (BCJ A 11. (ABJ1JBCJ A 
(BD|-3 cm BD) 1 JACI 2 m 
. JADJıjDC 
|DC|<4 cm 1BD|-|DC| D Ee el n ” 
AD|8 cm 
— 5 AD|J2 cm 
3. — Daraçılı bir üçgenin en büyük iç açısının alabileceği olduğuna göre, i : “ |DC|6 cm ” 
en büyük tam sayı değeri kaçtır? /AcI2- japj2 olduğuna göre, 10 
i 3 D 4 GC . JAB|10 cm 
i farkı kaç cm? dir? JAB| kaç cm dir? B C (BC|-12 6 
-12 cm 
A) 91 B) 90 C) 89 D) 88 E) 87 
A) 25 B) 27 C) 30 D) 35 E) 40 A3V2 Ba Ca Das Eee ii 
olduğuna göre, A noktasının (BCJ ye uzaklığı Kaç 
cm dir? 
A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 
© 12. JACILIBEJ 
4. |JABjıjacı A“ (ADI 1 (BC) A (ABI 1 (BC) 
ADI EĞİ m(BAD)-m(DAC) £İN LABJ 1 TAEJ 16. ADC eşkenar üçgen A 
JAB|-3V5 cm 65 JAD|-12 cm | Poieeem : M(ÂBO)-45* 
JAC|-6Y/5 cm JAG|-İBD| 4-6 IDE|8 cm JAB|-6 cm 6 
/ E > olduğuna göre, olduğuna göre, 
ABC üçgenini i - 2 
N sn İBDİ eg e İİ i olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? ADE üçgeninin -N 
olduğuna göre, Del oranı kaçtır? çevresi kaç cm dir? o B D Cc | çevresi kaç cmdir? o B D C 
! 
A)2 B) V3 G) v3 D) y2 E)1 
1 1 1 A) 48 B) 44 C) 40 D) 36 p32 | 2 A)ia/6 Bji2/3 C)eV& D)9y3 Ejeys 
A) B) Cc) D) EE 
v2 2 2y2 | 
i 1-A 2-D 3-C 4-D 5-B 6-B 7-E 8-A 9-A 10-C 11-E 12-E 13-B 14-D 15-E 16-E 





AKI KAUDARA eEDici 


ii; İşli 1001 ni: 25 pall nl m m ll si İn öm 


BARA iye ig kain aşil li 





© BOLUMT 





1. JBAJ/ICD A 
m(EBE)-40* 
: - 40 
olduğuna göre, 
m(ABE) -m(BCD) 


toplamı kaç 


G 


E) 50 


derecedir? D 


A) 140 B) 120 6) 100 D) 90 


2. ABC üçgen A 
(BEJ  JAGJ 
m(ACD)-m(BCD) 
(AD|-1BD| 
lAE|<|EG| 
|FC|4 cm 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)4 B)6 C) 42 D)4y3 
3. ABGikizkenar A 

dik üçgen 

(ABI 1 JAGIJ 

IBD|-9 cm 

İDG|1 cm 

g D1İCG 

olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 

A Yaa ByYA G2M40 De EsB 
4. JABILJACI A 

(ADI 1 JBCJ 

|AE|<|ED| 

IBD|1 cm 

İMGE eM, gyzy 4 Cc 

olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 

A) v2 B) V3 G2 D) V5 E)3 
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IBF n (BGJ-(B) 
m(BAD)<m(DAE) 
m(EAĞ)-m(GAF) 
|AD|4 cm 
JAGC|-12 cm 





olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)15 B)6Y5 oO(O4MO  D)18 E) 21 
A 

ZN 

B 4j2 D 4 GC 


m(ABO)—45*, |AD|—|DC|—4 em, |BD|—4YZ cm 


olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 


A) 60 B) 45 GC) 30 


D) 22,5 


E) 15 


(ABI 1 JACJ 
(ADI L (BG) 
JAB|—c cm 
JAG| sb cm 
|AD|h cm 





IBD|p cm 





İDC|k em olduğuna göre, m2 ifadesinin p vek 


cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 





p*k p*k 
A) p.k B) — 6G) 

p.k Yp.k 

D)psk E) Vp? -k? 
m(AGB) o». ME) 
JAB|-8 cm 
|BG|10 cm 8 
olduğuna göre, 
ABC üçgeninin 
Cc 

çevresi kaç cm dir? » 
A) 24 B) 56 GC) 28 E) 32 


D) 30 
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memeye mmm 











9. IBDILJAGI A 
(BC| 2/5 cm 
İDC|2 cm 
olduğuna göre, 
,AB|-JAC| 
kaç cm dir? 


A)ay2 B)5 


Bir dik üçgende, üçgenin dik kenarlarından birisi 
diğerinin 2 katı olduğuna göre, hipotenüsün uzun- 
luğu küçük kenarın kaç katıdır? 


A)a/2 B3 23 D) v6 


E) 5 


11. AOBve DOG 
bütünler açılardır. 
m(BOC)—100* 
olduğuna göre, 
m(AOD) 

kaç derecedir? 


A)120 Oo B)110 G)100 D)SO  E)80 


12. 





B D e 
ABC üçgen, (DEJ 1 (ACI, (DFJ 1 (ABI, m(BAC)—120* 
İDFİ|-4-|DE| 6 cm olduğuna göre, |AB|—JAC| 

kaç cm dir? 
Aa/2 Be Gjay3 


D)8 E)6y3 





-A& 2D 3B 4A S&C 6D 7-D 8-B 
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13. 


14. 





MA /3 

(ADI ve (BDJ A 
açıortay LİN 
m(ACB)—-50* 
olduğuna göre, 
m(ADB) 
kaç derecedir? / AN 

B Cc 
A) 95 B) 105 6) 115 D) 125 E) 135 

A 

25 25 
B 30 D 10 GC 


ABC üçgen, |AB|-|AC|-25 cm, |BD|-30 cm 
IDC|10 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)SY13  B)10/3  C)10y2 


D)17 


E) 15 


ABC üçgen 

LADJ 1 (BCJ 
m(BAD)-m(DAĞ) 
İBD|<|ED| 
m(ÂDE)-40* 





olduğuna göre, m(ABG) kaç derecedir? 





A) 70 B) 65 G) 55 D) 50 E) 40 
ABC eşkenar üçgen A | 
15 | 
B, O, D doğrusal i i 
m(GAD)-15* 
(BC|-2 cm | 
olduğuna göre, 
an İ 
(AD|J kaç cm dir? 5 C D 
A)2 Bye Oz2y2 D)3 E)2v3 
12-C 138-C 14-A 15-B 1 6-3) 


İNE 
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BOLUM 1 





1. 
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(CDJ 1 (ABI ii 5. 
m(BAĞ) -2m(BCD) 

|AD|-|BD| 41 

(DC|<4 cm ve 


olduğuna göre, 
|BD| kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


ABC üçgen 

IDEJ 1 (ACI 

IDFJ 1 (AB) 

m(BAC) -30* 
IDF|-4-JDEJ|4 cm . 


>> 
p 


olduğuna göre, 





|AB|-JAC| 
kaç cm dir? 
A) ay3 B)5 Cas 
ABI (ACI A 7. 
m(ACB)-30* Y 
/AB| 4cm 4 
|DC| v3 cm - VEi 
ace 
B GC 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
Ayas OB2Y10 CY35 DYO ES 
A 
8 8. 
B GC 
M(BAC)  MABG) ra (AGB) JAC| 8 cm 
2 3 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A4 B2B8 Ga De EZ 





O ©TARAMA/A T 

ABC eşkenar A : | 
üçgenB,C,D 4 
doğrusal 
m(BAE)m(EAC) 
JAE| 2/3 cm 
|DC|—2 cm E © — D 
olduğuna göre, |AD|J kaç cm dir? 
AZ2Y7 BY30  C)6 D2YO  E4fF 
TABİ 1 (ACI A 
(ADI 1 (BC) 7 
JAD|—4 cm 

n 

B D Cc 


|AB|.JAC|-48 cm? olduğuna göre, |BC| kaç cm 
dir? 


A) 15 B) 13 Cc) 12 D) 10 E)8 


ABC eşkenar 
üçgen 

(DEJ / (ABJ 
(DFJ / (BCI 
IDGJ 1 (BC 
IDF| 3 cm 
|DE|-4 cm 
İDG|->2y3 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 





A)7 B)8 Cc) 9 


D) 10 


E) 11 


ABC üçgen i 

m(BAĞ)—x © 
m(ABÜ) -y 

m(ACB)-z 


x-2(Y*2) /N (NN 
B G 


olduğuna göre, x kaç derecedir? 


A)90 B)100 C)105 D)110 E)120 


erer ve 
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9. ABC eşkenar üçgen 
IDEJ // (ABJ 


(DF / (BCI E 

(DGİ // TACI 

İDE |<5 cm E 

IDFJx3 cm EN 

IDG|4 cm B G GC 


olduğuna göre, eşkenar üçgenin çevresi kaç cm dir? 





















13. A 


B 16 D 12 C 


ABC üçgen, |AB|—JAD|-17 cm, |BD|16 cm 
İDG|s12 cm olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 








A) 24 B) 28 C) 32 D) 36 E) 40 A)3z B) 30 ©) 27 D) 25 E) 20 
10. AC/DF 14. ABC ikizkenar A 
K, E, G doğrusal dik üçgen 
m(ABK)—-3x--20* (ABI 1 (AC) 
m(FEG)—5x- 40” (BD|-8 cm 
olduğuna göre, IDC|2 cm 
m(BEF) B 8 D 2 C 
kaç derecedir? olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A) 70 B) 65 G) 60 D) 55 E) 50 i A)4 B) 2J5 Cc) 2j6 D) 5 E) 34 
11. ABC eşkenar 
i 15. JAB) L (AC) A 
üçgen 
ADJ 1 (BC 
(BDJ 1 (ACI (ADI 186) 
e (BE|<JEC) 
m(BAE)—-m(CAE) 
IBD|2 cm 
JAF|—5 cm 
, iy N JAE|5 cm 
olduğuna göre, B 2 D E C 
JAB| kaç cm dir? . z il 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)10 B)5y3 CV Deal Es 
) ) A2X/5 BAT G5 Deo EY43 
12. JACJ-JAB 
mL pi 16. (ABJLJBCJ D 
dig m(ADC)—459 4 
m(ACB)-70* A 
JAB|—5 cm 
olduğuna göre, 
Ba - |BC|—12cm 5 13 
m(ABD) 
, IDG|13 cm BE 
kaç derecedir? B 12 Tal 
olduğuna göre, |AD|J kaç cm dir? 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A)13 B)15 C)132 Dt12j3 Etiz 
1-B 2-D 3-A 4-C 5-A 6-C 7-E 8-E 9-D 10-A 11-B 12-B 13-D 14-E 15-A 16-C) 
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1. 





BYEYM 





(BD) 1 (ACI A 
(ABJ-JAC| 

(BD|5 cm 

olduğuna göre, 

C noktasının 

(A8) ye uzaklığı 


kaç cm dir? 


A)3 o B)4 C)5 D)5y2 paya 


(ABJ 1 (AC) A 
(ADI 1 (BC) 
(BD|-2 cm 
|DC|7 cm 


B 2 D 7 Cc 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
o) 3v2 


AvY14 o B)4 D)2y5 


(ADI 1 (BC) 

(BEJ 1 (AC) 
1BD|(DC| 

JEF| 2 cm 

JEC| 5 cm 
olduğuna göre, 
İBF| kaç cm dir? 





Y)3 B)4 c)3y2 D)2y5 E) V29 





(OA // IKC, (OB / (KD, m(GKD)—x4-109, 


m(AOB)—5x4-209 olduğuna göre, m(GKD) kaç dere- 
cedir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 
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ABC üçgen 
JACIs|DG|5 cm 
JAD|6 cm 
|BD|—2 cm 
olduğuna göre, 
(BC) kaç cm dir? 





AvYA BefO G6 mak pü 
(ACI 1 (BCJ A 
1BD|<|DC) 
|AB|< 65 cm 6YE A5 
JAC|x4y5 cm 

B D “Gg 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)sV3 B)ay5 C)7Y2 DOS Ejayii 


a İm. 
4 | 
(145 307 
B Cc 


M(ACB)-30*, m(ABO)—45*, |AB|-4 cm 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)Y35 Bja/2 Cys0 . Dj5 E)2v6 


IDF) 1 JABJ A 
(DEJ 1 (ACI 
m(BAĞ)—45 
İDFJ1 cm 
|DE| 4 cm 


olduğuna göre, 





(AB|-JAC| 
kaç cm dir? 
A5 Baz C)5y2 





D)6Y2 o E)10 
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10. 


12. 

















ABC ikizkenar A 13. m(ABO)-45* A 
dik üçgen JAB|—3V2 cm 
(ABJ 1 (Ac) D |AC|-3 cm 
İDE) 1 (BoJ 3y2 
olduğuna göre, 3 
—)D —— 
|AD(-JDG| m(BAC) 
Ni B E 3 G 
JEC| 3 cm N ya 
kaç derecedir? 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? B C 
A)6O OB)45 C)J30 D225  Ei15 
A)3v3 B)6 C)6y2 D)9 E)12 
14. ABC eşkenar üçgen A 
ABC eşkenar üçgen JEB| <4 cm 
IDE) / JABI (BD|—1 cm E 
(FI £ (ABJ olduğuna göre, 
E 
IDF|3v3 cm |ED| kaç cm dir? 5 
İDE|—4 cm 
B D (0) 
olduğuna göre, ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç AYI8 BA GMYS Da E)3y2 
cm dir? 
A) 18 B) 21 C) 24 D) 28 
A 
ABC ve ECD A 
eşkenar üçgen D 
B, C, D doğrusal 10 E 
(EF) 1 (AC) » 
|AB|512 cm E B F C 
JAF| 10 cm G D ABC eşkenar üçgen, DEC üçgen, (AF) 1 (ECİ, 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? AF <JEB|, |AD|<|DC| 
olduğuna göre, m(DEC) kaç derecedir? 
A)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 
A) 15 B) 22,5 C) 25 D)3O0 OOE)45 
JAB|—JAC| A 
(CEJ 1 (AB| (A 
— —< 16. JABJ1jJ4CI A 
m(ABD)-m(GBD) 
— |ABJ—1 em 4 
m(BAC) 449 4 $ 
D JAC| 3 cm 1 
duğ öre, 
aaa de EZ olduğuna göre, 
ir? 
m(BFC) kaç derecedir? L IBC) kaç cm dir? £ 
e 
> © 10 7 5 
? A)3 B) — C) — D)2 E) — 
A)130 OB)124 C)120 D)116 E)110 ) Iz İz ) İz 
| 1-C 2-C 3-E 4-D 5-A 6-D 7-B 8-C 9-D 10-E 


1-A 12B 13B 14A 15A 16-E 
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BÖLÜM - 1 
















DEĞERLENDİRME 


Tarama Testi (1) 








Taban x Yükseklik 
il elemli emmi kuralının uygulanması. 


Test (2) il 
Taban x Yükseklik 


| TORAM | | | 0O| | dl i5 2 


kuralı ve yüksekliği eşit olan üçgenlerin alanlarının 












KONUYA BAŞLAMA TARİHİ | BİTİRMEHEDEFİ | BİTİRME TARİHİ oranlanması 
Sinüslü alan 





NOTLAR: | Test(4) ,., 
| * Üç kenarı verilen üçgenin alanını bulma 
* İç teğet çemberinin yarıçapı verilen üçgenin 
alanını bulma 


* Çevrel çemberinin yarıçapı verilen üçgenin 
alanını bulma 


* Paralel iki çizgi arasında alan kaydırma 


| | 
| Test (5-6) 














; 


! 





























Karma Testler 





bbbbbbbbbbbbbbb> 
pp bbp pp pp pp pppDEPDDPPPEPEPAPYYPPPPAPAPAPDADEDYDPPYAYAYAPEPEPDPYPPPPYYYYPYPYPYPAYAYEARAPAPAPAYYAA 











drieZyen 


eğitim yayınları eğitim yayımlar 


bbb»pbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpp»b»»3»bbbbbb»»bbbbbbbbbbbbbbbbbb2bbbb3bbbbbbb)> ASAL AAA İLİ LAL İİ A İLİ LL ÇA ALLA ALLİ LALA Lİ İLİGİLİ LALA LA 441 





bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 




















1. 


ÜÇGENDE ALAN 





B D Cc 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 Cc) 36 D) 40 


1BDI 1 (ACI A 
IBD|5 cm 
|ACJ6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 

kaç cm? dir? 
A) 30 B) 25 


C) 22 D) 20 


ABC üçgen A 5. 
(ADI 1 (BGJ 
|ADJ7 cm 
JBC|8 cm 
EE 





CI 
7. 
(CDJ 1 (ABJ A 
|CD|6 cm 
Alan(ABC) -27 cm? 
olduğuna göre, D 
|AB| kaç cm dir? N 
B C 
A) > B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 
i 8. 
IBDJ 1 JACI A 
(AC|10 cm D 
Alan(ABC)-40 cm? 
olduğuna göre, 
|BD| kaç cm dir? 
B Cc | 
A)6 B) 7 C)8 D) 9 E) 10 
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(AD) 1 JBCIJ A 
Alan(ABC)—18 cm? 
olduğuna göre, 
JADI.|BC| 
çarpımı kaç 

cm? dir? 


(es) 
o 
o 


A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 


(ADI 1 JBCJ A 
|BCJ—JAD|43 
Alan(ABC) 27cm? 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 9 B)8 Cc)7 D) 6 E)5 
(BDJ 1 JACI A 
|AC|-3|BD)| 


Alan(ABC)-24 cm? 


B Cc 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E8 | 
(ADJ 1 JBCJ A | 
(ADI 3 | 
IBC| 4 
Alan(ABC) 54 cm? | 
B D G | 

olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
| | 

A) 18 B) 15 G) 13 D) 12 ES | 
i 
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ÜÇGENDE ALAN © a 
9. (ABILIBCI A 13. (ABI 1 (ACI A 
JAB|-4 cm JADİ|-|DG| 
1BC|-8 cm JAB|—6 cm 
olduğuna göre, 4 |BD|—4 cm 6 
Alan(ABC) 
kaç cm? dir? B 4 z D GC 
B 8 G ğ 
A)12 B)16 C) 20 D) 24 E) 32 olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A)6V7 o B)18  O)24 D) 30 83 
14. JBDJL(ADI 
1BD|5 cm 
ö |AC|6 cm . 
10. JABILJACI A olduğuna göre, 
JAB İkem Alan(ABC) 
leciacn 4 kaç cm? dir? 
B 6 Cc A) 6 B) 9 Gc) 12 D) 15 E) 18 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 12 B) 10 C)4y5 D)3y5 E)6 
15. D 
O, 
11. Hipotenüs uzunluğu 6 cm olan ikizkenar dik , 
P ” ; B C 
üçgenin alanı kaç cm? dir? 
(BDI 1 (CDI, |AB|-7 cm, Alan(ABC)-28 cm? 
A) 18 B) 16 C) 13 D) 12 E9 olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A) 6 B)7 c)8 D) 9 E) 10 
12. LAB) TACI A 16. (ABI .LJBCI 
m(ÂBG)-60* 4 |AD|-5 cm 
IBC| 4cm IBD|-3 cm 
IDG|4 cm 
ZN 
B 4 C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
A8 B4YB G6 DAT E23 A) 20 B) 16 Cc) 10 D)8 E)7 
1-A 2-E 3-B 4-C 5-E 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C 11-E 12-E 13-A 14-D 15-C 16-D 
KONU KAVRAMA SERİSİ 79 GEOMETRİ SORU BANKASI 











UYUEMYE ALA 


1. (ADILIBCI 


in A 
m(ABC)—45* 
1BD|2 cm 
|DC|-4 cm 
ZN Eİ 
B 2 D 4 C 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


2. |DEJLJAGI A 
IDFJ 1 JABJ 
JAB|4 cm, 
JAC|7 cm, 
İDE| 2 cm, 
(DF| -3 cm B D ; e 

olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 8 B) 10 


Cc) 12 


D) 13 E) 15 


3.  JABJLJACI 
JAD|—|BD|4 cm 
JAE|8 cm, 
JEC|3 cm 


B Cc 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
A) 24 B) 28 Cc)30 D) 32 E) 36 

4. JADILJBC| 
|ADJ-8 cm / 
IBFİ-3cm o i 
JEG|-6 cm £ 
B3 F D E â- 
8 








olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


A) 36 B) 28 C) 24 D) 20 E) 18 
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PDR 





> YE 























(ABILJBCI A il 9. ABC eşkenar üçgen 13. 
JAB|-6 cm (ADI 1 (BGİ 
İBDJ3 cm JAD|-3y3 cm 
|IDC|-8cm 6 olduğuna göre, 
Alan(ABC) 
kaç cm? dir? 
B-3 D 8 G 
olduğuna göre, Alan(ADC)—-Alan(ABD) farkı kaç 
cm? dir? 
A)18 oB)1i5 CtaB Dti2 Es 
A) 15 B) 18 GC) 21 D) 24 E) 27 
14. 
10. JABI.1jJACJ 
4) 
AFI L (BDJ N EDİCİ 
(DEJ 1 JEG) m(ACB)-30 
İDE|<2 cm p |BD|2 cm 
ie o CS 
/BC|-8 cm ci BE Dp & 
|BD| 5 cm m | z 
JAFJ-4cm B E € olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir?. 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? A)10 B)12 C)6/3 Days Etoy3 
A) 16 B) 18 GC) 20 D) 22 E) 24 
15. 
11. |DC|-2JBD| A 
Alan(ABD)-3 cm? 
AE) 1 (BCJ A 
(BDJ 1 (ACI 
JACI.|BD|-72 cm? 
JAE|-8 cm 


D 
B D C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? i 


A)3 B) 6 Cc) 9 D) 11 E) 12 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 















A)9. B) 8 G7 D) 6 E)5 
16. 
(ADJL(DCI A ; i 
(BEJ LJACI 
JAD|s&cm | 
IBC|-12 cm 8: 
(BE|—4 cm : 
ami E olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? A) 18 B20 C©e22 Dea E) 30 
At? Bis Gis Da EBA Jic ab 38 A SA 6B TA 8G SE 1D 
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5|DG|-3JAD| 
Alan(ABD)—20 cm? 
olduğuna göre, 






Alan(BCD) 
kaç cm? dir? 
C 
A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
-|BD|sJDG| A 
|AE|—3JEG| 


Alan(DEC)—2 cm? 


B D C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 


D) 16 


E) 18 


ABC üçgen 
IBD|2JDC| 
JAD|—4JED)| 
Alan(BED) -3 cm? 





B C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 24 G) 23 D) 21 E) 18 


ABC ikizkenar 
dik üçgen 

(ABJ 1 JACI 
(AD|—|DC| 
|BC|x4Y2 cm 





in 4j2 Cc 


olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 


A)2 B)4 Cc) 6 D)8 E) 10 





11-C 12-D 13-B 14-D 1S5-E 16-B 
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4N 
B 9 GC 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 27 B) 25 C) 24 D) 22 E) 18 
m(BAĞ) a i A 
JAB| 6 cm 
JAC|4 cm 

1 6 
Sina —— 4 

3 

B C 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)2 B) 4 C) 6 D)8 


C, B, D doğrusal A 
m(ABD)—a 
JAB|4.cm 
|BC|6 cm 
Sina -5 a 

B 6 C 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 c) 8 D) 10 E) 12 
m(ACB)-o ik 

|AC|9 cm 

(BC|s12 cm 9 


Alan(ABC)—-18 cm? 


B 12 Cc 
olduğuna göre, Sina kaçtır? 


AZ B> Oo 0? EZ 
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5. 








m(BAĞ) a : 


JAB|.JAC|-24 cm? 


Sina 
6 


B C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A)6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 
m(ÂBÜ) a i A 
JABJ.JBC|-12y/3 cm? 
Alan(ABC)-9 cm? 
B C 
olduğuna göre, Sina kaçtır? i 
)Z pi gi g8 g2 
3 3 2 2 2 
m(ABE)-36 X 
JABJ—x cm 
1BC|sy cm x 
Sint44* — İ 
X 
ZN 
B y Cc 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


pa XY y 
A) > B) y C) xy D) a E) 3 | 
(ABI 1 (BCJ 3 | 
m(ÂCB)—a | 
(AB|J-3 cm, 8 
|BC|6 cm 
: 
İl GN i 
B 6 Cc | 
olduğuna göre, Sina kaçtır? 
1 1 2 1 1 
A— B— Gi — D)— e 
İz 3 TE ye 95 | 
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DALHİ 








© TEST/3 





9.  MABO)-45 








13. 











A A, C, E doğrusal A 
JAB|-3V/2 cm ABI 1 (BDJ 
JBCJ4 cm 
YE (BC| v7 
AC| 4 
İGE|-6 cm 
£ İCD|-8 cm 
i B 4 C 
Ni > Yala 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(CDE) kaç cm? dir? 
A)4 B)6 C)8 D) 10 E) 12 A) 12 B) 14 ©) 16 D) 18 E) 20 
— 14. 
10. m(BAC)—-60* A 
JAB|—5 cm 4) 
JAC|-3v/3 cm 
” N 5 3/3 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 
2di 
kaç cm dir? B C 
TAEJNIBDI-4C) 
JAC|s|CE|-6 cm, |BC|-4 cm, |DG|-8 cm 
AZ BS of pZ e Alan(ABC) 
2 2 4 6 olduğuna göre, <<“ —-) oranı kaçtır? 
Alan(DCE) 
1 1 2 2 1 
A)— B) — C)— D)— E) — 
Ş Bş OZ Re < 
11. A 
15. |DCJ|.JEC| 6 cm? A 
yö JAC|J.|BC|-18 cm? 
<A 
B 5 C D 
m(ABÜ)-135* , |AB|- 2/2 cm, |BC|-5 cm 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? ii c 5 
olduğuna göre, Mene) oranı kaçtır? 
Alan(ABC) 
A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 
1 1 1 1 2 
A) — B) — Co) — D) —— E)— 
ig <BR Iş BŞ 
12. Ay 
16. |DEJLJBCJ A 
JAC|9 cm 
(BCJ-10 cm - 
B 3 C İDE|- VE x cm 
— ' —y3Xxcm 
m(ÂGB)-150* , |AC| <4 cm, |BC|-3 cm lECi v8 / MN 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 ASV5 B)SY10 CGe/s5 D1o8 E15/2 
1-A& 2-B 3-C 4-A 5-E 6D 7-A 8D 10-C 11-E 12-B 13-D 


i4E 15-C 1 6-3 
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Bir kenarı 4 cm olan eşkenar üçgenin alanı kaç cm? 5. 


dir? 


A)12 BS Gey DaAB 28 


JABJ—|AC|6 cm A 

|BC|8 cm 

olduğuna göre, 

Alan(ABC) 6 6 

kaç cm? dir? 6. 
B 8 (6 


A)to/5 OB&V/5 C6/5 D24 E)20 





B 10 Pp 8 e 
ABC üçgen, |AB|—|AD|-13 cm, |BD|-10 cm 
|IDC|8 cm 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 48 G) 56 D) 72 E) 108 


ABD üçgen 
ABC eşkenar 
üçgen 

|BC| 4 cm 
|CD|s2 cm 





B 4 C 2 D 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
ANYS  B)3 G)2y3 D)6 E)3vy3 


KONU KAVRAMA SERİSİ 








IDFJ 1 (ABI A 

IDEJ 1 (ACI 

IDF|3 cm 

JAB|-6 cm 7 

JAC|-9 cm B D 4G 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 
(ABJ 1 (ACI a 
(ADJ 1 (BC 
IBD|-4 cm 
|DC|8 cm 
B 4 D 8 Cc 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)24V/2 B)22V2 G)20V/2 D)18V2 E)16v/2 


(ADJ 1 (BCJ 
m(ABE)-60* 
|AB|-8 cm 
|AC|-7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 

kaç cm? dir? 





A)28 B)20 CG16 mı2B Eto 


(AD) 1 (BC) A 
JAD|J(X4*1) cm 

|BC|3x cm 

Alan(ABC)—-30 cm? 


B D Cc 


olduğuna göre, x kaçtır? 
A7 B) 6 C)5 D) 4 E)3 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








10. 


11. 


12. 





B 10 C » b 


ABD üçgen, JAB) 1 (ACI, 
(AB|-6 cm, |BC|—10 cm, |CD|—5 cm 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 GC) 20 D) 24 E) 28 


14. 


ABC eşkenar üçgen A 

|BC|9 cm 

|DC| 3 cm 

olduğuna göre, 

Alan(ABD) 

kaç cm? dir? B 9 C3 D 


A)18V3 B)24V3 C)27/3 D)36 E)45 





(ABJ 1 JACJ 
m(ACB)-30* 
İBD|-8 cm 
|DC|s4 cm 





B 3 DA 0 
olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A)16 B)18 Gama D128 B16h8 





B aj2 G 2 D 


ABD üçgen, ABC ikizkenar dik üçgen 
(AB) 1 (ACI, |BC|J—-4y2 cm, |DC|2 cm 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A)2y/2 B)4 32 ODayz E)8 





13. 


16. 








ABC ve ADE 

eşkenar üçgen, 

(ADI 1 (BGI 
Alan(DFC) 2y3 em? 
olduğuna göre, 
Alan(ABD) 

kaç cm? dir? 





A)B/3  B7Y38 CGM DSYB EA 


ABC ikizkenar dik üçgen 
(ABJ 1 JBCJ 

(DEJ 1 (DG) 
(BE||EC|2 cm 


A 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 


ABC üçgen A 
(AB) 1 (AC) 
(BE|-JEC| 
|AB|-8 cm 
|DC|4 cm 





B. E C 
olduğuna göre, Alan(BED) kaç cm? dir? 


A) 6 B)8 C) 12 D) 14 E) 16 


ABC üçgen A 
LAFI 1 (BO) 
(DEJ 1 (BCJ 
JAF| 9 cm 
|DE|3 cm 
1BC|-izemg EF E C 





olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 28 C) 30 D) 33 E) 36 





| 1D 2-B 3-B 4-C 5-E 6-A 7-E 8-D 9g-A 10-C 








11-D 12-A 13s-A 14-B 15-B 16-E 





KONU KAVRAMA SERİSİ 85 
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ÜÇGENDE ALAN 





1.  JABJs4cm A 5. 
JAC|6 cm 
(BC|8 cm 4 & 


A)8y3 


B 8 GC 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A3VAB  B)6V5 C)5Y5 DeN3 E)sy6 


B 8 C 6. 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


B)7V/3 oOG6V8  Dt2 





(ACJ 1 (BCI 
JAB|-10 cm 
IBC|6 cm 
JAD|7 cm 
İDC|59 cm 





B 6 Cc 


olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


7. 


A)16/3 OB)12V5 C)i2/3 D)28 E)36 


ABC üçgen 
JABJ-9 cm 
(BC111 cm 
(AD|-|DC|5 cm 
olduğuna göre, 
Alan(BDC) 

kaç cm? dir? 





B 11 GC 


A)10  B)io/2 ©)15 D1s5y2 E)soy2 
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TEST /5 


ABC üçgen 
JAB|—7 cm 
JAC|-8 cm 
/BD|—2 cm 
İDC|3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABD) 

kaç cm? dir? 





A)2/21 Beye Geyi5 Ds/3 EMB 


ABD üçgen 
JAB|—5 cm 
JAC|-6 cm 
IDC| 2 cm 
(BC|—7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(BCD) 

kaç cm? dir? 


B 





A)2/6 B)3V6 C)ays 


D)5V6 


E)6v6 


Çevresi 38 cm, iç teğet çemberinin yarıçapı 3 cm 
olan üçgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 60 B) 57 G) 52 D) 48 E) 40 


Alanı 54 cm? iç teğet çemberinin yarıçapı 3 cm olan 
üçgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 54 B) 48 C) 44 D) 36 E) 32 





GEOMETRİ SORU BANKASI 





ÜÇGENDE ALAN 

















TEST /5 




















9. Alanı 24cm? çevresi 18 cm olan bir üçgenin iç teğet 13. ABC üçgen | 
çemberinin yarıçapı kaç cm dir? IDEJ / 1BCJ 
ay 8 B)3 04 Dp p7 a 
)3 İz ) Alan(ADE) -24 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(DEF) 
kaç cm? dir? 
10. ABC eşkenar üçgen N A)6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 
(BC|6 cm 
olduğuna göre, 
ABC üçgeninin iç teğet 
14. JACINBDI-IFJ A D 
çemberinin yarıçapı kaç 
i (ADJ / IBCI 
cm dir? 
B 5 c (BE|-8 cm 
JEC|-4 cm 
M2 BN8 22 Das Es Alan(BDE) 24 cm? 
B 8 E 4 C 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 24 B)28 (oO(O)30 D) 32 E) 36 | 
i 
11. (ABJıj4c)| i 
JAB|—4 cm T 
JAC|3 cm 
4 3 15. JADJL/BCJ | 
JAE|—5 cm | 
1BC|10 cm | 
B e | 
olduğuna göre, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin Z | 
yarıçapı kaç cm dir? B: D | | 
i i olduğuna göre, Alan(ABEC) kaç cm? dir? | 
AŞ B) > Cc) 1 D)2y2 E)2 | 
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 | 
yy 4 16. ABC üçgen 
12. ABC ve DBC üçgen (A8) 1 TAS) 
| AD / BE e | 
: AB|9 | 
: Alan(ABF)—-18 cm? A | 
> N JAC|12 cm | 
; olduğuna göre, 
i (BD|-6 cm | 
: Alan(DFC) 
; a ” p İDE | -3 cm 
: kaç cm? dir? > 
i olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
: 
A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 12 E) 18 A) 54 B) 50 C) 45 D) 51 E) 37 
| 
-A 2-C 3-B 4-D 5-E 6A 7-B 8-D 9S-A 10-B 11-C 12-E 13-D 14-E 15-B 16-C 
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e a EE 






























GENDE ALAN 








rl Ee İİ RE YANYANA ic RM. HANIN ARM AK e Lİ 






























UĞŞGEMNDE RIA j 
i 
Ea e TEST /6 | 
İ 1. m(ABG)-80 A me. Mia ep (AB 4, JBCJ 5 
İ |AD|-6 cm m(ACB) o 9. ğe i 13. TAB) LJacj A 
amli /ABI-4cm a li JADI-1AG) | 
olduğuna göre, JACJ-6 cm bölünmüştür. (BD|-6 cm 
| Alan(ABC) si Alan(EGK) —4 cm? İDCJ4 cm 
2 dir? 
kaç cm? dir? p 3 4 t | 
B 6 D 4 C 
A4 B) 6 Cc)8 D) 10 E) 12 si lduğ - 
olduğuna göre, SİN& oranı kaçtır? ; N olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
SinB olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E 
ayl g2 03 Dp) 4 g3 A) 20 B) 28 C) 36 D) 40 E) 44 ) )24 
2 3 4 3 2 
2. JABJLJBCI 
(AE) 1 10. ABCveBDFüçgen —o—Ç|o—0OA 14. TBD) LfACI A 
JAB|-4 cm 6. ABC eşkenar üçgen A |CD|4 cm F |DC|2 cm 
İDC| <6 cm lADi-IDGİ| (BF|—6 cm - IBD| <4 cm 
JAB|-8 cm 6 olduğuna göre, 2 | 
|BE|1 cm Alan(ABC) 2 
olduğuna göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? olduğuna göre, kaç em? dir? 
Alan(DEC) B 8 c 4 p 4 
| Sai Alan(AFE) -Alan(CDE S 
A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 Keke Gel ) i (OE) 
| olduğuna göre, JAF| kaç cm dir? 
| A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
| 
A)e/a Bafa Oz Def Es A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
3. 15. (DEJ 1 (BoJ ğ 
11. ABC T Wi 
ib : il 1 JDF|<5 cm A. ix 
| iz |AB|-4 cm i 
7. & ABC ve ECD eşkenar A (DC <2 cm İDE ismi 
Üçgen N İBGC|12 cm 
z S B, CO, D doğrusal . B E C 
z JED|4 cm , 
| |AD|sİ|DGİ, |EC|x3|BE)|, Alan(DEC) 6 cm JAB|-9 cm z Ze olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
| ğ ö BED) k 2 dir? vi N 
olduğuna göre, Alan(ABED) kaç cm? di olduğuna göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
İ 
| A)13 o Bi2 Oi bio g9 MA? BAS G4 Daf pe 
olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 
A)e/3 oOB)18 C15 Diz Es 16. TAB) 1 Japj A 
12. i (BC|<|DG| 
— 4 
| 4. ABCikizkenardik üçgen m(BCD) 609 2 
BDC eşkenar üçgen i JAB|-2 cm 3 D 
(AB) 1 (BCJ 8. ABC üçgen JAD|-4 cm 
İDC|s4 cm (ABI 1 JAcCJ olduğuna göre, 
JEC|J4JBE| B 13 D Alan(ABCD) 
JAB|—5 cm rr a Eg kaç cm? dir? > 
: m —m 4 A — : 
|DCJ-4 cm ge (DAC), m(ABE) -m(ACB) 
B E G JED|510 emi, (BD|—13 cm C 
olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? olduğ 5 Dai 
olduğuna göre, Alan(BDE) kaç cm? dir? AE ye) Kaç €m lez A)4 4 Y3 B)2 453 O) 6443 
A) 16 B) 12 c)8 D)7 E)4 A) 50 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 D)4 443 
/ A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 ys. ) ) a kay3 E)445/3 
J|İB 2A4 3D 4 
— 88 . - El E 5B 6&C 7A 8B 8D i0c 11-D z 
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N , Test(i) 
Uçgende Içaçıortay Kuralları 


Ni | Test (2) 
Üçgende Içaçıortay Kuralları çe.ksım) 
Uçgende Dışaçıortay Kuralları 


l Test 6) 
cp | | Üçgende Dışaçıortay Kuralları çe.kısım) 


Açıortayda Dikme Kollarının Eşitliği 











NOTLAR: 





| N Test (4) 
Uçgende Açıortay ve Alan 





























LL. 








bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) 
pbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb0) 
pbbbbbbbbbbbbbbbbbbppbbbbbbbbbbbbpbbbbpbbbbbbbb0bbbbbbbbbbbpbbbbbbbbbbbpdobDUDDDbbbbbhbbbbbbebdbbbbbbpbo) 

bb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDbbbDDbD3bbbbbbDb3bbbbbbbbbbbbbbbbb 


eme me 









5 AAA ALİS AAA Aİ AAA LA AAA AAA AAA İİİ AŞİ AAA İ AŞA SALA A4 4440044444444 PE 
pbbbbbpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbEbbbPbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb2 »»> GE emitim yayınları 





eğitim yayınları 

















AÇIORTAY 














TEST /1 


























ABC üçgen 13. JABJ1J/BC 
1 cü ABC üçgen A 3 Sg N A L aşi l pi A 
ABC üçgen A açlorta — 
çg eo LADJ açıortay m(BAD)-m(DAĞ) 
(AD) açıortay (acı 3 (AC|-1BD| B |DCİ—2JBD| 
kai GN Ea 
DC|4 cm 
|BD|4 cm içe 
(DC|16 cm B D 4 C B D C 
B D 16 , olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? Çe 
Iduğuna göre, |BD| kaç cm dir? olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 
o ; i 
16 O B1i5 Gis Dis Ez A4 Be 8 bio Etiz M4 BAZ Gs Das Ey? M15 B)225 30 D)45  E)so 
10. ABC üçgen A 
IDCJ açıortay 14. ABC üçgen A 
di ll Â 6. — ABD üçgen A BD İpe em 2 m(BAD)<m(DAĞ)-45*o © 
ADJ açıortay Me 
Zİ (AD) açıortay İLA (AB| <4 cm 4 
(BD|-6 cm 2/DC|-3JBD| ae 
JAC|<JAB| 46 il > c £ > > 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
B 6 D N i 
ğ B D C olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
ğuna göre, İDC| kaç cm dir? Z 
olduğuna göre, |DC| olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? A) 6 B)7 c)9 D) 11 
A9 B)8 Cc) 7 D) 5 Ez AVS B2/5 C)3v3 - D)3y5 Esya 
A)9 B) 12 GC) 15 D) 18 E|z21 
11. ABC üçgen A 
7. — ABC üçgen A Pİ ari 15. (ABI JBoj A 
i 2|DC|-3|BD i 
3. O ABC üçgen A ICDJ açıortay : © ai z x-2 x*2 m(BAD)—m(DAĞ) 
| —(X-2) cm 
(AD) açıortay iel e 2 ii ; (BD|4 cm 
| —(X* 
4|BD|5|DC| 12 1BD| 5 i (AĞI yem IDC|5 cm 
|AC|>12 cm |AC|4(BC|-40 cm | , N Ni : ö 
8 Gİ olduğuna göre, x kaçtır? 
B D Gc olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? B 4 D 5 C 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? A >)0 ©) 8 D) 10 E) 12 olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 | 
A) 18 B) 17 C) 15 D) 13 E) 12 A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 
12. ABC üçgen 
N TADJ açıortay 
'lAB|(x * 3) cm 16. JABJLJacj â 
. .. : — — 
4.  ABCüçgen A 8. £ ABC üçgen A | |AC| 2x cm m(ABD) -m(CBD) 3 
BD) açıortay 4 (BDI açıortay | IBD|—x cm JAD|-3 cm D 
JAB|-8 cm 8 Ş |AB|-i2 cm 12 D i IDC|sX-2) cm B Xx D x-2 C |DC|-S cm 5 
JAD| <4 cm İG emi 9 olduğuna göre, 
(BC|-18 cm . | olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? (BD| kaç cmdir? B C 
e 
B 18 Cc N 5 2 dir? 
Iduğuna göre, |DC| kaç cm dir? olduğuna göre, |ADJ.|BC| çarpımı kaç cm” dir? | A) 12 B) 10 o 8 D)6 Ea A) 3yY B) 3/5 o 5 DE Daf 
o : ği 
ya D) 12 E) 15 A 108 (OB)9o Cs Dre EBE | (LE ZA 8C 4B 5B 6D 7D BA SE i0C İD İZA 136 TAE TEE 16-31 
A)6 B) 9 Cc R ' e EZ , e 
> 92 GEOMETRİ SORU BANKASI | KONU KAVRAMA SERİSİ 93 GEOMETRİ SORU BANKASI 
ZARI IZALIMANAA CEEIC 











 AÇIORTAY 





1. o ABC üçgen 
JADJ açıortay 
JAB|-9 cm 
JAGC|12 cm 
IDG|8 cm 


B 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 2/15 B)8 


2. o ABGüçgen 
TADI açıortay 
|AB|12 cm 
(BD|-8 cm 
IDG|10 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)8 B) 10 


ABC üçgen 
(BD) açıortay 
IBD|6 cm 
JAD|4 cm 


IDG|5 cm 
LE 
B 


62 


C) 12 





D) 45 


D) 15 


E)9 


E 17 | 


olduğuna göre, |AB|.|BC|J çarpımı kaç cm? dir? 


A) 56 B) 54 





4. ABC üçgen 
ICDI açıortay 
İDG|8 cm 
JADJ.IBD|-80 cm? 





A)132 — B) 136 





| KONU KAVRAMA SERİSİ 


Cc) 52 


B 


G) 140 


D) 50 


D) 144 


E) 48 


A 
GC 


| olduğuna göre, |AC|.|BC| çarpımı kaç cm? dir? 


E) 150 
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ME İM 7 Maia pre 














ABC üçgen A 

TADI açıortay 

JAB|—JAD| 8 
JAC|8 cm 

İDG|4 cm ç 


B D 4 Cc 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


ABC üçgen A 
(AD) açıortay Ab 
JAB|-8 cm 
JAC|10 cm 
|AD|- 2/15 cm 

B D 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


O 


A) 15 B) 12 C) 10 D) 9 E)8 
ABC üçgen A 

TADI açıortay 

IDA|s|DG| 4 6 

|AB|-4 cm 

JAG|6 cm 


w 
U 
© 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


ANW2 B6 o2M0 Dali E7 
ABC üçgen A 

m(ABD)-m(GBD)—45* 

JAB|—3 cm 3 

İBCJ-6 cm 

olduğuna göre, > 

|BD| kaç cm dir? 8 & 
A3 o B)3 22 DB BS: 
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çen marma 


ÖAÇIORTAY 








TEST /2 
9. ABD üçgen EA 13. ABD üçgen E 
B, A, E doğrusal i B, A, E doğrusal A 
m(GAD) —m(DAE) 6 (CD|4JBG| 
JAB|-10 cm > JAB|20 cm 20 
JAG|-8 cm olduğuna göre, 
|BG|53 cm JAC| kaç cm 
dir? B G D 
B 3 GC 
olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 
A)16 (B)15 G) 14 D) 13 E) 12 
A) 13 B)12. o C)11 D) 10 
ABD ü 
10. ABD üçgen : Mi ği 
B, A, E doğ 
B, A, E doğrusal — in 
m(DAĞ) -m(DAE) A Gi 
JAB) 4 JAB|-8 cm 
Jacj 3 JAC|-6 cm 
JBG|-4 cm İDC|-JBG|48 ğ G 5 
olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? B 4G D olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 
11. ABD üçgen RE A 
BD 
B, A, E doğrusal DA ” bi 5 
— , A, E doğrusal 
m(GAD) —m(DAE) < a NE A 
AC) 
JAB) -8 cm : m( )zm(DAE) 
JAC|<6 cm li ğ 
İAC|—5 cm 
D BD|-12 cm 
Cc B 1BD| G 5 
5 -.. İBC| 
olduğuna göre, oranı kaçtır? N 
re (0C| ş olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
3 3 2 1 1 
AŞ B)7 GE D) 2 E) > A) 10 B) 9 Cc) 8 D)7 E) 6 
12. ABD üçgen 
B, A, E doğrusal Mi E 
m(GAD)<m(DAE) yn A 
(DCJ -4|B6) m(CAD) —m(DAE) 
|BCJ3 cm 
İDG|-9 cm 
JABJ4JAC|—14 em BEG 5 D 
olduğuna göre, — oranı kaçtır? 
| lAc| olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
5 3 4 E Ni 11 
A) < B)— > ke A)4 B) — C)5 D) — E)6 
IŞ 3 OZ DE. E )z ) Iz ) 


























TA 2-B 3-A 4-D 5-D 6-D 7-C 8-C 
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10C 1İE 12E 13A  14B 


15-A 16-e) 
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AÇIORTAY Ni TEST / 3 'AÇIORTAY ğ TEST 13 
İ.  SAĞDMGğEİ 5. ABD üçgen 3. (GLA 13. ABC ikizkenar A 
| , üçge E ae 
B, A, E doğrusal B, A, E doğrusal Li NE pa dik üçgen 
| ABİ seni ” m(BAR)<m(FAĞ) m(BAD) -m(CAD) (ABI 1 (ACI Dp 
JAC|-7 cm 8 m(DAĞ) -m(DAE) (BD|-3 cm m(ABD)—m(GBD) 4 
(BG|-2 em JAF|-4 cm — JAcis7em IDC|-4 cm 
JAD|—12 cm BE Gc“ : b olduğuna göre, olduğuna göre, B G 
BEG | D sma (AB|*|DG| JAD| kaç cm dir? 
i i tır? 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? toplamı kaçtır? 
A)3 B2/2 OC)2aY3 D4 3/2 
7 B)8 Cc) 9 D) 10 
A)2y/42 B)24v2 Cj)21/3 D)18v6 E)14v6 A)eY5 B)ay5 Cjavio Davio E)syiO 2 ) ) ) E) 11 
10. (BD) açıortay N 14. LAGI 1 LABJ Ni 
2.  ABDüçgen 6. ed (AB) 1 (ACI m(ÂBD)-m(GBD) 
| B, A, E doğrusal (DEJ L (BCJ JAD|-3 cm 
| JAB|-5 cm JAD|—4 cm IBC||AB|-*5 
JAC|4 cm IDC|-6 cm olduğuna göre, 
1BC|3 cm B To D E G IDC| kaç cm dir? B 
peş pa olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 
| D c 3 B ABC üçgen, JAB| 1 (AEJ, m(DAE)xm(CAE) 


A4 BYS Oz2Ye Dyo Ey 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? IDC|5 cm, |BD|10 cm 


: A2J5 BS 4 Day2 ES 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? ) ) ) 




















5 Ceys5 Davio l 
i A8 BES O) ) E a1 B)2 o 3 p)4 DS. | 
3 | 11. JABJ TACI i 15. JDCJ1JBOJ A 
— — ye şan 
m(ÂCD)<m(BCD) 5 m(ADB)-m(CDB) 13 
3. — ABDüçgen > 7. — ABD üçgen JAD|-5 cm D (BC|4 cm D 
B, A, E doğrusal B, A, E doğrusal z İSE ER B 7 
| 3 pi A A emiEAĞ JAD|-13 cm 
m(BAF) -m(FAC) m(BAF)<m(FAC) zi 
> — NK e : Iduğ Ö , 
m(ÖAC) -m(DAE) m(DAC)—m(DAE) B C olduğuna e G 
JBE|<4 cm (BF|-6 cm KA göre, D noktasının (BCJ ye uzaklığı kaç |AB| kaç cm dir? 
cm dir? 
|FC|3 cm D IDC|-20 cm 
B 4F3C İ A)8 B2YI5 CG2M43 Ds BS 
olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? A)2v2 B) 2v3 03 D) 4 E)5 
A)7 B) 14 C) 21 D) 28 E) 35 A)2 B)4 o 6 D) 8 E) 10 
, 3 12. ÇEBİLJABI | psi MADE, 
(ERE) -m(ERD) m(ÂBD) <m(ĞBD) 
4. ABD üçgen 8. ABD üçgen F JEC| <|ED| ein 
N E i N i |AD|-8 cm 
B, A, E doğrusal ” B, A, Fdoğrusal | A JAB|—8 cm 
> — pi — |BCJ-2 cm 
m(BAF) -m(FAĞ) © m(BAE)xm(CAE)- AC| 5 cm ğ N 
— DAE <> SAR olduğuna göre, 
m(DAC)xm(DAE) m(DAC) -m(D ni i , N İDG| kaç cm dir? G 
IBF|5 cm JEG| <2 cm i olduğuna-göre, ii kaç cm dir? 
D C4F 5 B ç 
|FG|4 cm IDG| <6 cm B E2C 6 D pa JE E 
ğ MN . A)8 B)7 “G A) 10 B)2V17 G5 D) 4N3 E) 6 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? | ) in ii 
A) 36 B) 34 Cc) 32 D) 28 E) 24 - AZ B3 Cc) 4 D)5. E) e VA 2D 38C 4A 5D 6B 7B 8&C 9D 10A İLE İZA 13B 14E 156 168 
ği ir e, e ai ee Za ei R 
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Açıc 


1 








| o RTAY 


ABC üçgen A 
IBDJ açıortay 
JAB|4 cm a D 
(BC|7 cm 
ZA 
B 7 Cc 
Nİ -  Alan(ABD) 
——— —— oranı kaçtır? 
olduğuna göre, Alan(BDO) o ç 
4 3 2 3 4 
— — C)— D) — E) — 
A 7 B) 4 ) 5 ) 7 ) 10 
ABC üçgen A 
(BD| açıortay 
2|BC|-3JAB| D 
Alan(ABC)-35 cm? 
B C 


olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 14 Cc) 18 


D) 20 


ABC üçgen 
m(ABD)<m(ÖBC) —45* 
JAB|-3 cm 
IBC|6 cm 





olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 


A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 


(ABI 1 (BCİ 

e o 
m(BAD)<m(DAC) 
(AB|>9 cm 
|(AC|15 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ADC) 


kaç cm? dir? 





AZ B) 27 9 La D 137 88 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


E) 21 İRİ 























ABD üçgen 

B,A, E doğrusal 
m(GAD)<m(EAb) 
JAB|-6 cm 
JAC|4 cm 
Alan(ABD) -24 cm? D 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 


c) 8 


'D) 12 


ABD üçgen 

B, A, E doğrusal 
m(GAD) -m(DAE) 
JAB|-5 cm 

JAC|4 cm 
Alan(ABC)-6 cm? B 





olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 24 C) 20 D) 18 





B Cc b 


(BE n (BDI — (B3, JABI L (ACI, 
m(DAC)<m(DAE), |AB|-3 cm, |AC|<2 cm 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A)3 B) 4 


C) 5 


D) 6 g7 


B, A, E doğrusal 


(ACI LIBDI 
m(ÖAĞ)-m(DAE) 
İBC|3 cm 
(AC|J-4 cm 





B 3 GC D 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 24 Cc) 20 D) 18 E) 16 


GEOMETRİ SORU BANKAS | 





E) 16 


E) 16 . 


| 
i 
| 
iz 
























































13. JACI açıortay 
(BD) açıortay (AB) 1 JBCI 
(DEJ 1 JBCJ |BC|-2 cm 
JAB|-7 cm |AD|8 cm 
İDE|4 cm olduğuna göre, 
Alan(ACD) 
olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? kaç cm? dir? 
A) 28 B) 24 C) 20 D) 18 E) 14 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
14. JABJ1 (AC) 
10. (ABI LTAD| IDEJ 1 (8G) 
m(ABD)-m(GBD) m(ABD)-m(CBD) 
JAD|-3 cm |AD|-4 cm 
JBC|-4 cm |BC|-JAB|*5 
olduğuna göre, B E OG 
Alan(BCD) > 
rca ai olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 
A) 20 B 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 ye e ve e 
15. (AB) 1 1 JBCJ A 
m(BAD CAT 
11. ABC üçgen m > yi 
TAD) açıortay JAB|-JAC|20 cm 
(DEJ 1 (ACJ 
JAB|-|DE|*2 
Alan(ABD)—24 cm? B 6 D C 
B D C olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
A) 50 B) 60 Cc) 80 D) 100 E) 120 
A4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
16. JAD)| açıortay 
(DEJ 1 (ABI 
12. (ABJ 1 JAc) m(ABC)—60* 
—— -— BD Ni 
m(ACE)—m(BCE) m ii 
İAE|-3 cm 
IBD|—6 cm 
BB 6 D e 
olduğuna göre, Alan(BED) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
A9 B) 8 07 D)6 B 5 A) 28 B)14/3 o C)14 D)7 E) 73 
| TA 2E 3-D 4-C 5-C 6-B 7-D 8-B 9-E 10-A 11-C 12-A 13-A 14-D 15-B 16-E 
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Test (1) Açıortay 
Test (2) Açıortay 


) Kk 
Test) Ağertay |,,««Çâ« 00400 
















11.BÖLÜM 








Test (1 - 3) 
Kenarortayın Özellikleri 


KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


Test (4) 
Kenarortay ve Alan 











| 
| 
İ 
! 












































PppAApDDEDDDDDDDbDbbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbh3hpJpPbppppppbDDDDDDDDDDDDbbbbbbbbbbbbbbbpbbPPDDPPppDpPDDDDDDPDDDDDbbbbbbbbbbbebEPPJPDPDDDDDDPDDDDDDDDDDDDDPDDDDDDDDDDDPDPPDPPbPADEDDD)|. 


bbbbbbbbbbbbbbbbbebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpDbDbbbbbDbbDbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDDbDbbbbbDDbDDbbDbbDbbDbbbbbbbbbbbbbbbDbDBDDbDDBDDBDb3bbbDBDDEbBDDDDDDbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbobbbbbbbb 









-—— — Pb»bbbbbbbbpbbbbbbbbbbbbbbbDDDDbDbb)Dbbbbbbbbbbbbbbbbb»bbbbbb)bbbbbbbbbbbbD3D3pbbb11DDD> 
eğitim yayınmizrı ; —— 
eğitim yayınları 
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KENARORTAY 











E 
|DG|-5 em JAD|-8 cm | 


1. © ABCüçgen A B. Gnoktası A 
(BDIJ kenarortay ABC üçgeninin il 
2 G noktası 13. ABCÜ 
IDG| 5 cm D ağırlık merkezi 9. Ni A & üçgen A 
: |DG| <4 cm ABG üçgeninin TAFI n IBEJ — 4D) 
i t ağırlık merkezi p IBF||FG| 
JBDİ-|DA| (BD|-2JDE| 
B C B B 7 c z 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? ii 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? di Yi KAPLAN ' B GC B ğ Cc 
; olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 
ğuna göre, G nokt köşesi ğ 
A)3 B) 5 o 7 D) 9 E) 10 A) 14 B) 12 G) 10 D)8 E) 6 e ii > , noktasının C köşesine uzaklığı 
: ç cm dir? 
A)2 B) 3 C)4 D)5 E)6 
: 5 15 
A)— B)5 o) — D) 10 E) 15 
2. o IBD| kenarortay A ) 2 ) ) 2 ) ) 
JAD|—6«t1) cm Xİ A A 
ABC üçgeninin 14. Gnoktası A 
PCE Eye e ABC üçgeninin Ş 
ağırlık merkezi i Sg 
ği IDG|x cm N 10. ABCüçgen A ağırlık merkezi e 
|GC|—(x45) em TAEJ ve (BDJ ABI 1 JACJ 
B G a kenarortay D JAG|-6 cm 
JEK| 2 cm B D G 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? ; BKİ 5 
| (BKİ 6 cm ii olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
Ez B E fe 
A)4 B)5 6)8 D) 10 E) 12 | A)8 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 20 


A) 9 B) 12 G) 15 D) 18 E) 21 





3. oGnoktası A) 27 B) 24 G) 21 D) 18 





ABC üçgeninin 7. Ginoktası 
ağırlık merkezi 


(DCJ n BEJ > (6) 


A : 
| ABC üçgeninin 15. ABC üçgen A 
ağırlık merkezi D 11. ABC üçgen A TAEJ ve (BD| KN 
|AD|-4 cm |IDG|—(x--1) cm - TAEJ ve (DCJ kenarortay No 
| JEG|5 cm B G |CG|(3x-2) cm kenarortay | ACI 1 (ABI N.S 
B GE AN 


























| JEF|—x cm |EG|-4 cm 
i ğ ö A A ir? ; Ri il B E GC 
olduğuna göre, |AB|--(AC)| toplamı kaç cm dir? olduğuna göre, |DC)| kaç om dir? JAF|—(x4*5) cm 5 5 o : ği 
| JDF|—(<4-2) cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 A) 24 B) 18 G) 15 D) 12 ga | olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? ei — 6 Si a 
A) 14 B) 12 C) 10 D)8 E) 6 
4. Gnoktası A 
ABC üçgeninin 2y-1 8. Ginoktası A 
ağırlık merkezi N E ABC üçgeninin i 12. ABC üçgen 16. Ginoktası 
ADI O IBEJ iz yz ağırlık merkezi (ADIN (BEJ < iF? ABC üçgeninin 
JAE|(2y-1) cm (AG|-|GD|47 | JAE|<JEC| ağırlık merkezi 
EC|-(y-*-2) cm : Ez 
lEC| x(y*-2) c 8 rin e |BF|—2JEF| (ACI 1 (ABI 
İDG| -(2x-3) om | 4 , ğ e B e 
d N : a | 
olduğuna göre, |AC| *|BC| toplamı kaç cm dir? olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? ' olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? olduğuna göre, |BC) kaç cm dir? 
i 
A)9 B) 12 6) 15 D) 18 E)21 i 
e çe oi sile. GERE | A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 A)36 B28 G2 D20  E)18 
KONU KAVRAMA SERİSİ Ni GEOMETRİ SORU BANKASI | | 2D 8A 4C SB &D 7C &E 9D 10E 1-A 12B 18C 140  15E 164 
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KENARORTAY 











TEST /5 
1. Gnoktası A Gi noktası A 
ABC üçgeninin ABC üçgeninin 
ağırlık.-merkezi D E noktası ABG 
GC, G, D doğrusal üçgeninin ağırlık 
(AB|-|GC| merkezi 
B C - JEG|s4cm 


olduğuna göre, m(AGB) kaç derecedir? 


A) 30 B) 45 Cc) 60 D) 90 E) 120 


2. Gnoktası p 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(GBJ 1 (GC) 
IBG|-6 cm 
|GC|8 cm 


B E 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


3. Gnoktası 


> 


ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(AGI 1 (BGJ i çi 

B Cc 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 6)8 D) 6 E) 4 
4. Gnoktası A 

ABC üçgeninin 

ağırlık merkezi 

IBE|-|EC| 

IDG|2J4D| 

JAEJ-18 cm B E t 

olduğuna göre, |DG| kaç cm dir? 

A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 


Kumar? 
Sir el mel me sönük İĞ EL me 








olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


(BD|-|DC|—5 cm 






A) 21 B) 18 G) 15 D) 12 Eg. 
Gi noktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(GDJ 1 (BC) 
|GD|3 cm 
B 5 D 5 CG 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A)6/3 o B)V106 C)12 D) 10 Es 


Gi noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
JAB|—JAG|—13 cm 
IBG|-10 cm 


A 
13 j3 
B 10 G 
olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 G)6 D) 7 E)8 


Gi noktası ABC eşkenar 


A 
üçgeninin ağırlık merkezi 
JAC|-6 cm 
6 


B G 


olduğuna göre, |GC| kaç cm dir? 


AY8 B2 Gaz Db3 g2 


emele amme manametmnem) yenmenin 








10. ABC üçgen 
(BEJ kenarortay 


(ADI 1 (BG) 
m(BAD) -m(DAĞ) 
JEF| 4 cm 
IDG|6 cm 





olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


A)SV3 B)8/3 C6/7 Def? SB 


A 
4 
D 
B E Cc 


olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


11. Gnoktası 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(BDJ açıortay 
IBE|JEC| 
JAD|4 cm 
|GE|-3 cm 


A)6VS B)7V3 C)sY3 Daf Es 
12. ABC üçgen 


A 
(AEJ ve (DCJ 
kenarortay Dp 
(AE 1 (DGI (3 
ap İN 
|DF|s4cm g E Ğ 


olduğuna göre, JAC| kaç cm dir? 


A)GV5 B)SY5 Cj)ays Da5 Ege 





14. Gnoktası 





16. ABC üçgen 








ENARORTAY TEST /2 
a. G noktası A 13. Gnoktası A 
— ABC üçgeninin AY ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi Ne D ağırlık merkezi 10 D 
ABI 1 JACI çi (AGI 1 JBDJ çi 
İDG|—V2 cm 5 ci (GD|—4 cm B C 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)e/3 B)8/3 C)sy6 Deys Kays 
A)2v2 B)3 Cc) 32 D)6 E)9 


ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(ADI 1 (BEJ 
|EC|-5 cm 
|EG|-3 cm B” D e 





olduğuna göre, |GD| kaç cm dir? 


15. Gnoktası A 


ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(BGI 1 (CGJ 
1BG|s4 cm 
|GC|6 cm 


B G 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)8 B)10 C6J/3 Dsy2 Ejayio 


A 
(ADI ve (BEJ 
Kanatarlay E 
M(EKD) 90 0 
(EK 28 em e 


|IKDJ-2 cm B D C 


olduğuna göre, |AB|J kaç cm dir? 


A)SV3 Bay oz2y/i3 Dee pe 





D 2C 3A 4A 5B 6B 7E &-E 


10-C 11-A 12-C 13-E 14-B 15-E 16-C) 





2 z z EE YOMM KAUDARMA CEDİCİ 








MARMARA EMİ AMIN MANIILAMI 


Ki e e me 











DM Rİ ne NENNİ mi 0 ver 






























































TEST/37 | 
1.  |BD|-JDG| A 3. o Kenarlarının uzunlukları 8 cm, 10 cm ve 12 cm ola; KENARORTAY TEST /3 
JABJ-4 Gi bir üçgenin en kısa kenarortayının uzunluğu kaç cm e ” 
dir? i g ABC üçgeninin 13. Gnoktası A 
JACJ6 cm 4 6 ; i A — a 
(BC|— 6y2 cm i : kenarortayları ABC üçgeninin 
A)3Y3 B)AV2 Cjay3 DYS E)Yiş : V,, Vp ve V, dir. ağırlık merkezi 
| B 5 e — (ABI 1 (BGJ EFİ / (BC) E ” 
3 AE|-JEB 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? Va” 3y5 JAEİ-İEBİ 
V.—4j5 IKG|-3 cm 
. v B C olduğuna göre, B D ai 
Av? BN3 ON? Ded Bs |AD| kaç cm dir? 
Bİ A b 
G noklasi A olduğuna göre, V, kaç cm dir? 
ABC üçgeninin A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
iz A) 2/5 B)5 C)7 D) 10 E)Sy5 
2.  |ACI-JBG| A ağırlık merkezi ) ) ) ) ) 
lAD||DC)| IGB|< Yat cm 
|AB|-6 cm |GC|s7 cm 
D E i 
| (BC|-8 cm 6 JBC| -6 cm 10. (BD) ve (CEJ A 14. ABC üçgen A 
. > kenarortay (ADI ve (BEJ 
| olduğuna göre, (ABI 1 (AC) 
| |AG| kaç cm dir? B E D kenarortay 
| B 8 e 6 Nİ (BD|-6/5 cm (FEJ / 1BCJ E 
N P : i | EC|—S9V5 em > g 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? A) 6 B)8 C) 10 D) 12: E)14 JECİ IKD| 6 cm 
i B C olduğuna göre, 
A2VI7 BY Cee Da Bağ İŞ REN RE o R © 
4 i olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 
A)3yY13 B)2/17 C)eyiE Ds 55 
3. ABC üçgen A G noldası ” 
JAD|7 cm ABC üçgeninin 
| IBD|—|DC|5 cm ağırlık merkezi 11. (BE) veJCDJ A G noktası A 
(BD|-9 cm D : kenarortay $ ABC üçgeninin 
GC|8 cm ağırlık merkezi 
1GG| (AB) 1 JACJ D E g 
|AE|-15 cm | (DK|-4 cm Gi (DEJ / 1BCJ D E 
olduğuna göre, OB 5 D 5 -G anı ab | rl yl > En 
BC| k ir? : GE|-3 cm 
(AB|2-JAC|2 toplamı kaç cm? dir? Jia Gen er B E.5 G.. B C ieei 
i B K C 
A) 18 B) 17 0) 1 D) 1 E) 10. | ğ Ö i 
A)86 B)94 C)102 oo D) 140 E) 148 ) ) ) 15 ) 12 a olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? olduğuna göre, JAK| 4 |BE| toplamı kaç cm dir? 
A)3y3 B) 6 C6EV2  D9 E)6v3 A) 27 B) 24 C) 21 D) 18 E) 15 
- 12. (BEJveJCDJ i 
4. (AD) kenarortay | A G noktası ABC A könarrsy 16. ABC üçgen A 
JAB |2-24 cm? üçgeninin ağırlık JAB) 1 JBgj (BEJ ve (DCJ 
JACJ2-30 cm? merkezi (CD|-6 Y2 cm D E kenarortay D E 
|(BC|240 cm? JAGJ-|CG|—6 cm (BE|< 3v5 Si KE |DEJ 
olduğuna göre, e e IKF|4 cm 
BC| kaç cm dir? : Ni : , 
B D Cc IBC| kaç B Gi olduğuna göre, LAG| kaç cm dir? olduğuna göre, |AF| kaç cm dir? 
: 
: 
A)YI7 B)V29 O2JM7 Daya EVA i 
A2IZ Bayıs Cava Daya Esi A2YI7 BES OZ DAĞ BS A)18 o B16 14 Diz Ey10 
KONU KAVRAMA SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI oO|ic 28 3E ZA SE 6D 7E BA 1(0C 18 İZA 13D i4E 15C  16Bİ 
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KENARORTAY 


1. 


Gi noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 

B, G, D doğrusal 
Alan(ABC) -48 cm? 





B (0 
olduğuna göre, Alan(GDC) kaç cm? dir? 
Cc) 10 D) 12 


A)6 B) 8 E) 16 


Gi noktası 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 

A, G, D doğrusal 
Alan(AGC)-14 cm? 





B D Cc 
olduğuna göre, Alan(GDC) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 C)7 D)8 





G noktası A 7. 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
Alan(ABC)-24 cm? 





B GC 
olduğuna göre, Alan(ABG) kaç cm? dir? 
E) 12 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 


Gi noktasi 

ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
(ABJ 1 (ACI 
|AB|6 cm 
J(ACJ-9Scm  ğ“ fel 





olduğuna göre, Alan(BGC) kaç cm? dir? 


A) 6 B)7 G8 D)9 E) 10 


In 








G noktası 
ABC eşkenar 
üçgeninin 
ağırlık merkezi 
İBC|6 cm 





B 6 G 


olduğuna göre, Alan(AGC) kaç cm? dir? 


A)6V3 B) 12 c)9 D)6 Wy3Ğ 


ABC üçgen 
(AE), (BFJ ve (CD) 
kenarortay 


Alan(ADG)-4 cm? 





olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 21 C) 18 D) 15 pi? 
ABC üçgen A 
LAFI, (BD) ve (CEJ 
kenarortay 


Alan(AGD)-8 cm? 





olduğuna göre, Alan(BGF) kaç cm? dir? 


A)4 B) 6 C)8 D) 10 E)12. 
ABC üçgen A | 
IAEJ ve (DCJ 
kenarortay 


Alan(FEC)-8 em? 





© 
ebe 


B E 


olduğuna göre, Alan(BEFD) kaç cm? dir? 


A)8 B) 10 G2 

















































KENARORTAY TEST /4 
m 0 0 
g9. ABC üçgen 13. G noktası A 
IBDI ve (CE) ABC üçgeninin 
kenarortay ağırlık merkezi 
(ABI 1 ACI IDC|4JAD| 
|AB|<4 cm Alan(AGD) -4 cm? 
JAC|-6 cm B 8 
G 
- .. l ğ Ğ i 
olduğuna göre, Alan(AEFD) kaç cm? dir? A 
A) 60 B) 54 
A)2 B) 4 6) 6 D)8 E) 10 e e ii 
14. 
a G noktası 
Öle Ne üçgeninin 
a ağırlık merkezi 
BD| 
Alan(ABK)-12 cm? öl 
z ; Alan(ABC)—45 cm? 
B D G 
olduğuna göre, Alan(CEKD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(GDC) kaç em? dir? 
A6 B) 8 (10 Diz iz Ee Sp Di S3 
15. Gnoktası 
11. G noktası ABC A Fügen 
esere : ağırlık merkezi 
ağırlık merkezi li eli 
(DC|-3JBD)| gi 7 Yin eİARİ 
Alan(ABC)—120 cm? 8 D C pi 5 ği 
olduğuna göre, Alan(BGD) kaç cm? dir? la eli sel a e 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 dia Du mi 2 zi 
ö 16. Gnoktası 
» Gnokti 
o i asi ABC üçgeninin 
ABC üçgeninin ağırlık merkezi 
ağırlık merkezi B, G, D doğrusal 
İDG|<3JAD| (ABJ 1 (BCJ 
Alan(BGC)—24 cm? (AB|-4 cm B 12 G 
B & (BC|1i2 cm 
olduğuna göre, Alan(AGD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan (AGD) kaç em” gir? 
A)3 B) 4 
A) 12 B) 10 c)8 D) 6 E)4 m e e 
2-C 3-C 4-D 5-E 6G-A 7-C 8-E 9-B 10-D 11-A 12-D 13-A 14-C 15-C 16-Bİ 








e Er ENE. ” Ko ET Zezi 
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14.BÖLÜM 





DEĞERLENDİRME 


Benzerliğe Giriş, 


Thy | Temel Benzerlik Kuralları 
İ Kelebek Benzerliği 
Açı-Açı Benzerliği 


| Test (6) 
NG m | Tales Kurallarının Uygulanması 


Kenar-Açı-Kenar Benzerliği 








NOTLAR: 











Test (6 - 7) 
Benzerlik ve Alan 
Menelaüs 

















Test (8 - 9) 
Karma Testler 
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PİEZY 


Eğilim yayınları 














eğitim yayımlar 
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1. o Benzeriki üçgenin benzerlik oranı 5 tür. 5. 


Büyük üçgenin en uzun kenarı 24 cm olduğuna 
göre, küçük üçgenin en uzun kenarı kaç cm dir? 


A) 12 B) 10 Cc) 8 D) 6 E)4 


2. Benzer iki üçgenin benzerlik oranı : tir. 


Küçük üçgenin çevresi 9 cm olduğuna göre, büyük 
üçgenin çevresi kaç cm dir? 





6. 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
3. A 
/N 
65“ p 
A60* 
B GC E F 
A A A —— 
ABC — DFE, m(BAC)-65*, m(ABC) 60 
olduğuna göre, m(DEF) kaç derecedir? 
1. 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
4, A 
D 
F 
8. 


m(BAC)<m(EDE) ve m(ABC)-m(DFE) 


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima 


doğrudur? 
A A A A A A 
A) ABC —DEF B) ABC — EFD C) ABC —FDE 
A A A A 
D) ABC—DFE E) ABC — EDF 
112 





KONU KAVRAMA SERİSİ 














PARK. 




















 TEST/ 1 
A : 13. IBCJNJADI EŞ A ğ 
(ABI/1CDI 
| — | >, JABJ- —1cpi z E 
B c F GE LR Gi 
A A i ğ i 
(AB) 7 - : olduğuna göre, 
ABC —DEF, —İ--, |DFJ—12cm Ş A A 
DE| 4 ABC — DFE, JAK| ve (DLJ açıortay |ED| kaçcmdir? ç D 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? |BK|6 cm, |EL|—4 cm, |LF|-3 cm i 
Me N A) 20 B) 18 C) 15 D) 14 E) 12 
: olduğuna göre, a dir? 
A) 21 B) 19 C) 18 D) 16 E) 15 | m içi pi 
a)3 B)5 o) > D) 6 E)8 
14. TABI/J/CDI A B 
— N J(AB|-2JCD| 
10 ğ JAD|4|BC|-45 cm 
A olduğuna göre, 
E 
AE|-|EB , 
Ğ ig g JAE|--JEBİ| toplamı 
B kaç cm dir? 
F GC D 
> — — — B 24 C E F 
m(BAC)-m(DEF), m(ACB)—m(DFE) ye 20 A) 40 B) 30 C) 25 D) 20 E) 15 
olduğuna göre, aşağıdaki eşitliklerden hangisi m(BAC)-m(DFE), M(ACB)<m(EDF) 
doğrudur? (BC|24 cm, |AB|-16 cm, |DE|-9 cm 
olduğuna göre; |EF| kaç cm dir? 
a) LAB! JACI g)JESI JABI glECİ JAGI ğuna göre; |EF| kaç 15. A D 
IDE| |DF| I(DF| JER| (DF| JE) 
E 
py JCI BG) g ABİ. JEF| A)3 B) 4 C) 5 D) 6 
LERİ |DE| lAC| JED| 
B 
G 
A A 
i 11. ABC—DAC er (BE| 2 
: N (E) (ABI //TCDIJ, 3 
” (DC|<4 cm iel 3 
D i cls ABE üçgeninin çevresi 12 cm olduğuna göre, DEC 
| JAC|>6 cm. üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
olduğuna göre, 
| JBD| kaç cm dir? A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14 
B GC E F i D C 
A4 A 
ABC — DEF, |AB|—3|DE|, Çevre(ABC) 66 cm A) 9 B) 8 C)7 D) 6 E)5 
i 16. A 
olduğuna göre, Çevre(DEF) kaç cm dir? : ; 
A) 40 B) 33 GC) 28 D) 22 git | — — 
) ) ) ) ) 12. m(ABD)-m(AED) 5 X2 E 
JAC|-4 cm ei B 
Xx 
A A |CD|—6 cm 
D 


m(BAĞ)-70* 
m(ACB)-50* 

olduğuna göre, 
m(FE) kaç derecedir? 





A) 11 


A)40 o B)So Ceo Dr BB Tiç za 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 


B) 12 





C) 13 


D) 14 


E) 15 


(ADIN (BCILEY (ABI //ICDJ 

JAEJ 2x cm, |ED|—x cm 

İCE|-(x4-2) cm, |BE| (8x1) cm 

olduğuna göre, |AD|-|BC)| toplamı kaç cm dir? 


A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30 





3-B 


4D 


5-A 


8-B 


10-D iil-E i2-E 13-A 14-B 15-C 16-B 
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GEOMETRİ SORU BANKASI 
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ABC üçgen A 5. 
,ADİ|BD| 
JAE|-JEGİ 
İDE|(x*3) cm D E 
(BG|(3x—4) cm 
olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? B 3X4 C 
A) 28 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20 
A 
6. 
D 
18 
B 2x E 3x C 


ABC üçgen, (ABJ//IDEJ 
|BE | -2x cm, |EC| 3x cm, |DC|-18 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 





ABC üçgen A 

(ABI/(DEJ D 7. 
(BE|-3 cm 

JEC|s12 cm 


'B 3E 12 G 
AD| 


3 Sl 
olduğuna göre, (De| oranı kaçtır? 


AZ BE O5 DE. EZ 


ABC üçgen A 
(DEJ/1BCI 
/DE|6 cm 
1BD|4 cm- 
IBC|s9 cm 
olduğuna göre, 


JAD| kaç cm dir? B 9 C 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 





BENZERLİK 


Kar ge AMAR 


m(âED)-m(ACB) 


JAE| 5x cm g. — ABC üçgen 
ei en (DEL/EC) 
ni JAD|3x cm 
olduğuna göre, i JAE| <4x em 
|BC| kaç cm dir? 1BD|-6 cm 
” Ğ olduğuna göre, 
A) 28 B) 27 C) 26 D) 25 E) 24 |EC| kaç cm dir? 
A) 10 B) 9 
ABC üçgen A | İBEieİN 
IDEJ/1BCI : 
E : (ABI/İDEJ| 
JAD| 2 D | 
(BD| 3 |DE|<6 cm 
/DE|-8 cm | |DC|-8 em 
B C i 


olduğuna göre, e 





olduğuna göre, |BC)| kaç cm dir? | |(âB| 
i JAC| oranı kaçtır? 
A)12 o B14 G16 D18 Ea. 
; 3 
: A)1 B) — 
) ) 
ABC üçgen A 11. ABC üçgen 
(DEWIBCI IDEJ/ AB) 
IDE|<9 cm |AD|—4 cm 
(BC|-12 cm : “JEC|<10 cm 
E i 
olduğuna göre, ” İBE| —x cm 
AE > B 
leci oranı kaçtır? : IDC| (43) cm 
B 12 G | olduğuna göre, |AC| 
A) 1 B) 2 c3 D)4 g5 | 
A) 18 B) 16 
| 
i 12. ABC üçgen 
ABC üçgen A (DEJ/BCJ 
IDEJ/ TACI JAE|-4 cm 
SJAD|-—2JAB| D (BD|-6 cm 
IDE|<12 cm i olduğuna göre, 
olduğuna göre, i lADJ.JEC| çarpımı 
: G 
|AC| kaçcmdir? B E : | kaç cm? dir? 
A) 20 B) 18 C) 17 D) 15 E) 13 A) 24 B) 22 





A 13. ABC üçgen 


3x 4x 


4 3 2 
o) — DE 2 
İz İZ Ez 





xt3 


x E 10 C 


kaç cm dir? 


6) 14 D) 12 E) 10 


16. 





C) 20 


D) 18 E) 16 


14. 


15. 











TEST /2 


(DEY/BCI 
JADI<JEC) 
JAE|-9 cm 
(BD|-4 cm 
olduğuna göre, 


(AC| kaç cm dir? 





A) 14 B) 15 


6) 16 


D) 17 E) 18 


ABC üçgen A 
IDFJ/1EGİ (ACI E 

IBD|—2JAE| 
JFG|3JGG| 


olduğuna göre, |AC|-|DF| farkı kaç cm dir? 


ABC üçgen 
IDE|/(FGI/1BCJ 
JAE|<JEG| 
2|DF|3JFB| 
JAD|-12 cm 
|GC|6 cm 
olduğuna göre, 
JABJ-*-JAC)| 





toplamı kaç cm dir? 


A) 64 B) 60 C) 56 D) 52 E) 48 


ABC üçgen 


(DE|/1FGJ//1BCI 
JAD|İDFİ 
2 3 

JEG|12 cm 


(FB|< 


olduğuna göre, 
JAE|*JGC| 
toplamı kaç cm dir? 





A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E)6 








(re 25 3B 4E 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


SA 6E 7-C 8&A gC 10-D 11-D 12A4 13-B 


14E O 15C © 1658) 
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44147 


Ek Ya ni ii bi li mm ii 














TEST /3 





BENZERLİK 
1. o (AB) vefJAC)dördereşit A 5.  ABCD dörtgen A 4D 
parçaya ayrılmıştır. (ADI/1EG1//1BCI m 
|FG|8 cm JAD|—4 cm E G 
İDE|--JBG| toplamı 1BG|20 cm B 20 fe 
kaç cm dir? IDG| 
olduğuna göre, Taci oranı kaçtır? 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 yil p8 ol pps 1 
) 18 ) 17 ) 13 ) 11 2) 2 
| 
2. ABC üçgen A 6. ABC üçgen A 
(DEJ/18CJ (BEJ açıortay 
| /DE|-|BD|42 8 (DEJ/(BCJ 6 
JAD|-8 cm JAD|-6 cm D E 
D E 
(BC|9 cm |BG|12 cm 
| olduğuna göre, olduğuna göre, 
| IBD| kaç cm dir? B 9 C İDE| kaç cm dir? B 12 t 
A)4 B) 5 o 6 D)7 Ea (Es A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 
7. ABC üçgen 
3. ABC üçgen A (BFJ açıortay 
(DE //1BCJ IDE|/(BCJ 
IDE|s2|BD| JAD|8 cm 
E 
JAD|12 cm D (DF|—2 cm 
|BC|s18 cm e 
, : 5 Di z JFE| 4 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? IBC| kaç cm dir? 
A) 16 B) 15 GC) 14 D) 13 E) 12 
15 13 9 
A2 Bee e 
) ) 5 C)6 D)4 E) 5 
4. ABC üçgen A 8. ABC üçgen A 
(DEJ L (BGJ İDEJ/1BCJ 
D 
TAFI L(BCJ TEF JABI i 
D 
3JAD|-2JBD| ADİ —JEF| 
|DE|-9 cm |DE|9 cm 
- (| 5 
olduğuna göre, B E F C olduğuna göre, B F (0 
JAFJ kaç cm dir? İFG| kaç cm dir? 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12 A) 6 B) 8 Cc) 9 Diz . E)15 
mize BE m İn Mam Lİ m bm 116 am ana e e MERMERİN EİN SEİNE MEZ Pl MEME 











ii 
> 
> 
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| 





| 
; 
i 
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İ 
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BENZERLİK TEST /3 
g9. ABC üçgen A 13. JABIJLJACJ A 
(BELNIDCİ İF) (DEJ 1 (BCJ b 
I(DEJ// (BC) İDE|—2JEB| 
JAE|-2JEC| D > JAB|-4 cm 
olduğuna göre, B E fe 
1DE| oranı kaçtır? olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
IFG| B e 
A)4 B) 5 0 6 D)7 E)8 
1 2 3 
— B) — Gi) Dp) 2 EZ 
A) ) ) )z 7 
14. (ABJLJAcJ D 
© 
10. ABC üçgen A kal — 
CA) <m(D A 
(AElNIBDİ-İFJ M(BCA) xm(DCA) Ş 
(DEL/TABI 0 İDGİ<2JAD| 6 
JAFİ—3İFE| 6 JAB|x8 cm X 
p pi (A 
-1DC|-6 cm / > olduğuna göre, B G 
E i 
olduğuna göre, |BG| kaç cm dir? 
JAD| kaç cm dir? 
A) 12 B)6Y5 C)18 Dea Ese 
A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30 | 
İ 
Dİl 
E 
15. A 
ri 2 
11. ABC üçgen A p D 
A, F, G doğrusal 
(DEJ//1BC) 
: B C 
Kere (ABI .L (ACI, m(ABD) <m(ACB 
1 (AC), m(ABD)<m 
|DF|6 cm 2 & i 
JAD|s2 cm, |AB|-4 cm 
|GC|s12 cm 
B G 12 G olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |EF|-- |BG| toplamı kaç cm dir? 
A)8 B) 5/3 Co) 4y3 D)6 E)5 
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 
16. 
12. ABC üçgen A 
A, F, G doğrusal 
İDEJ//(BCI 
|DF|52 cm ki D E 
(GC|-16 cm (ABI L (ACI, (DEJ LJBGJ 
B G 16 C 


olduğuna göre, |FE|.|BG| çarpımı kaç cm? dir? 


A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24 


İDE|6 cm, (AC|-8 cm, |BD|4*|JBC|J-21 cm 
olduğuna göre, |BG| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 





| | İE 2A 3-E 4-B 5--D GD 7-A 8G 9-D 10-B 1İ-E 12-A 1$-E 14-B 15-D 1 6-Bİ 
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BENZERLİK TEST/4 | g. &ABCi li 13. m(BAD)-m(ACB) A 
O mAĞB N 
1. TABILIBDJ A 5.  (ADIYIBCJ M(ACB)-m(BED) (BD|—4 cm 
AE|-1 cm £ 
(EDİLBDJ (ABI LJADJ ii |AB|-8 cm 8 
AY şi : 5 cm - € 
M(BAG) <m(DEC) E İBDIJL(DGJ ; JEB| olduğuna göre, 
e BDJ-2 cm N 
(ED|<2JCD| LAB| 4 |, iel IBC| kaç cm dir? 
IDC) 5 Ni B 2D B 4 D C 
(BC|5 cm e > 
— cm > Zal 
olduğuna döke; | ii ! olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 
k dir? B 5 C D olduğuna göre, i 
AB| kaç cm dir? > : A) 15 B) 1 
di İDC| kaç cm dir? G. | ) ) 13 ©) 12 D) 11 E) 10 
A)S B)8 Cc) 10 D) 12 E) 15 
)s sp gf ms pili 
| 4 4 2 | 10. A 
D 14. mBAb)-m/(ACB) ” 
|BD|S|DG| 
| 2. o |ABJIJBCJ A 6. JABJLJACI | ve 
| (DEJ L (ACI ay? 
| IKFJ L(BCJ olduğuna göre, 
| hz bem DEJL (BC o E c 
G 9 D ri ABC üçgen, m(BAC)-m(DEC) ir 
| JAB|-9 cm 27 - İDE|<2 cm | , : 
| 3JAB|—4|DEJ, |DC|<12 
|DC| 7 em eN (EC|x4cm £—X e J|AB|<4|DE|, |DC|<12 cm 
| a olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? A) 8v2 B)8 CO) 42 D)3y2 E)4 
| B E C İBK|38 cm 


| olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? olduğuna göre, | BF| kaç cm dir? | A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 


A) 28 B) 24 GC) 22 D) 21 A)5 B)3y5 Cc) 6 D) 43 E)8 


11. 





15. ABC Ra 


. 
(DCJL(BCJ ji e A lAD|<12 cm 
1 i & 
(AEJ LJEDJ D KOSE İBE) Dp | İDC|4 cm 
BE|-|EC)| 12 (ED) LIDCI 12 : — — olduğuna göre, 
| (BEJ | - JAB|-12 cm 4 | ABC üçgen, m(ACB) —m(AED) 


İBC| kaç cm dir? 
AB|-12 cm 
LAB| JEC|-6 cm JAD|4 cm, |AE|6 cm, |BE|-2 cm 





















B C 
IDC|6 cm B E C ; İDE| 
DC|4 cm ; olduğuna göre oranı kaçtır? 
olduğuna göre, |BC)| kaç cm dir? İDE : * (BC| s M8 B)7 C)6 D) 5 E)4 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? ; 
A2JZ BeyE Ge Di2 EB |“ al aşi g2 pa yi! 
2 3 3 4 5 
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 Ey. ü i 
i . 5 i 2. ABC üçgen A 16. JACJNJBDJ-ÇEJ 





ACB ve BDİ 4 ; | 

8. (ABJLJACJ i i Mi e E B, F, C doğrusal 
i bütünl | 

(DELL(BCJ e (ABI //TEF1//1DCJ | 
LAE|-4 cm D IBF|-2JFG) | 

Sl z JAB|-8 cm | 

Şi | ' İDC|6 cm 














> © IDE) <3)KE| i İDE|-&cm (—.B C 

(AB) 1 JACI, IDCI.L(ACI, (ABE) -m(BEG) m e | olduğuna göre, |BC| kaç em dir? e 

|BCJ<JEDİ, |AB|-5 cm, JAE| <2 cm e a ii ke £| 

olduğuna göre, |DC|--|EC)| toplamı kaç cm dir? |KC|<8 cm | wa B) 10 G) 12 D) 14 E) 16 A)8 B) 10 GC) 12 D) 16 E) 18 
olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? | (re 25 a «E &C &B 7D 8E SA 10C İLA 12C 13B d4E TA ii 6-0) 

A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E)12 Ai2 B)ji5 Cey5 Dej/3 E) sb. | KONU KAVRAMA SERİSİ 119 GEOMETRİ SORU BANKASI 











A,B,CveD,E,F 
doğrusal 


AD/BE/CF 
(BC|—2JAB| 
İDE| 5 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


A)5 B) 8 


ABC ve ACD üçgen 
LEFJ//1BC)J 
IFGJ/(CDJ 
JAE|-2JEB| 
JAGJ14 cm 
olduğuna göre, 
|GD| kaç cm dir? 


A) 4 B) 7 


ABC ve ADE üçgen 
IFGI /(BCI 
(GKJ//1CDJ 
IKLI/IDEJ 
|AF|3JBF| 

JAL| 24 cm 
olduğuna göre, 
lEL| kaç cm dir? 


A) 14 B) 12 


ABC ve ADE üçgen 
IFGI/ IBC 

IGKJ// 1CDJ 
IKLJ/IDEJ 
2JAFJ-31BF| 
JKL|s12 cm 
olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 


A) 30 B) 27 


KONU KAVRAMA SERİSİ 














ABC ve ACD üçgen 
(GFJ/1BCI 

IFEJ/ ADI 
2İDE|—3JEC)| 
JAGJ6 cm 
olduğuna göre, 
|BG| kaç cm dir? 


A)4 B) 6 


ABC ve ACD üçgen 
(EF /18GI 
IFGI/1CDI 

iFG| 4 


(CD| 7 

(BE|-9 cm 
olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? 


ABC ve ACD üçgen 
(EF1/ BC) 
IFGI/ICDJ 

lEF|- > 8G) 
IFG|6 cm 
olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? 


A) 21 B) 18 


ABC ve ACD üçgen 
IEF1//(BCI 
IFGI/TADI 

lEF1- 2 JEci 
IGD|12 cm 
olduğuna göre, 


|GC| kaç cm dir? 


A)6 B)8 









B “ig 
Cc) 8 D) 10 E) 12 
A 
G 
E D 
C 


C) 17 D) 15 E) 13 | 


C) 15 D) 12 E)9 
A 
D 
E 12 
G ; 
: 
B i 
€ 
GC) 12 D) 16 -E) 18 | 
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ABD ve BCD üçgen 


olduğuna göre, 


JAD|4|BC) toplamı kaç cm dir? 


olduğuna göre, 





olduğuna göre, 


(FD| jp; <“aflır* 


MANŞ a A A A A 


olduğuna göre, 
A A 


m —— 


C) 26 D) 28 


A 
3x 
D 
B 
3 3 
(o) ime — 
7 Diz 
A 
F 
D 
B 
22 D) 4 





olabilmesi için |BE| kaç cm olmalıdır? 


Cc) 8 D) 10 





13. ABC üçgen 


(e) 














JAE|—6 cm 
İEC|10 cm 
|AD|-8 cm 
IBD|4 cm 
JED|-9 cm B 





olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 36 B) 27 C) 24 D) 18 E) 15 


ABC üçgen A 
IBD|1 cm 

(BC|-3 cm 8 
İAD|-8 cm 


olduğuna göre, D 


15C| 
(Ac| 





oranı kaçtır? 


AZ 8 


ale 
© 


B 8 C 
LADJ/1BCI, |AD| 2 cm, |BD|-4 cm, |BC|-8 cm 
olduğuna göre, ici oranı kaçtır? 


zi 


A) 5 B) 5 o) D) 7 


EO 


3 
pE 
İ5 


LADI/1BCI A 4 D 
JADJ-4 cm 
JED|6 cm 
|ECJ-9 cm 
35 
JAE|#İDC| — cmB E 9 Ğ 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


19 21 
A)5 B)8 Cc) — D zl 
) ) iri ) 11 E) 5 





: İ m 2B 3-D 


5-A 6A 73B 


11-D 12C  13-D 14C 15-A 16-E 
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Bn ge Ma EZ mü 











| 
| 
İ 
| 





| 
İ 
| 
| 
İl 
| 














BENZERLİ 


RK eş —— | — 


Ne 3 > 
1. — Benzer iki üçgenin çevrelerinin oranı > olduğuna 5. 
göre, alanlarının orani kaçtır? 


l 


 Eİ Bp)? 


3 4 
AZ WE 


- |DCJs9 cm 





m(ABD)-m(AED) ” is 
JAC|-4 cm 


Alan(ABC) -8 cm? 


olduğuna göre, 





Alan(DEC) kaç cm? 


D ; E 


- dir? 


2. Alanları 24 cm? ve 12 cm? olan benzer iki üçgenin 
benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 








6. 
aj p) 1 04 D) VE E)2 
6 3 
3. A 
D 
E L F 
B K C 7. 
A A 
ABC — DEF, |BK|—JKCJ, JEL) <|LFİ, |BK| <JEFİ 
Alan(DEF) -12 cm? olduğuna göre, Alan(ABK) 
kaç cm? dir? 
A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48 
4. 
8. 
JAEJNIBDI-1C), ABI //IDEJ 
2|AC|-7|ECİ, Alan(DEC) 8 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 98 B) 84 Cc) 72 D) 64 E) 48 
122 
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47 o B) > “ ga Ds6 Ets 


ABC üçgen A 
/AD|-1BD| 

|AE|x|EC| 

Alan(ADE)-13 cm? D E 
olduğuna göre, 


Alan(ABC) kaç cm? dir? 


B G 
A) 26 B) 39 Cc) 52 D) 65 E) 78 
ABC üçgen 
IDEJ /(BCI 
JEC|-2JAE| 


Alan(ADE)-3 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(BCED) 





kaç cm? dir? 


A)6 B) 12 Cc) 18 D) 24 


ABC üçgen 

(DEJ/11BCİ 
JAD|-4JBD| 
Alan(BCED) -63 cm? . 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) kaç cm? 
dir? 


A)175 OB)161 OO)138s Dyı22 Bi 


GEOMETRİ SORU BANKASI 











eri 


“ABC üçgen 

































A 13. ABC üçgen 
(ABİ /İDEJ Ni İDEJ / IFGJ / (BCI 
2İDC|s3(JAD| 2|AD|3JBF|-6JDF| 
Alan(DEGF)-28 cm? 
olduğuna göre, 
: - gunag 
Eee AlanlBEBi i Alan(ABC) kaç cm? dir? 
" AlanlABED) (ABED) oranı kaçtır? 
9 3 1 2 12 
A) — B) — C)— D)Z Şi . 
Lp z 3 )z iri A)108 oO(B)112 C)120 D)182 E)144 
10. ABC üçgen A 
14. ABC üçgen 
A 
TABİW/IDEJ D (ABI ve JAC) kenarları birbi- 
Alan(DEC)—4 cm? rine eşit uzunlukta beşer 4k 
parçaya bölünmüştür. e 
Alan(ABED)-5 cm? 
Buna göre, taralı bölgele- 
rin alanları toplamının / 4 
B E C ABC üçgeninin alanına vi 
olduğuna göre, EĞİ oranı kaçtır? EMRE o | 
(BG| o $ 
1 1 dj 1 > z 
Az BB; O— DD 
3 2 v2 y3 yl Bl oz Dp? EE 
3 4 3 5 17 
11. ABC üçgen 
IDE) /1BGJ 
Alan(ADE) 1 5 15. ABC üçgen A 
Alan(BCED) © 5 ğ (DE) /1FGJ/BCJ 
İDE| 5 cm JEG|<|cc| 
olduğuna göre, IDF|2JAD| 
IBC| kaç cm dir? B C Alan(ADE)-4 cm? 
A)SV5 oB)sy6 C10 D25 E30 olduğuna göre, 
Alan(BCGF) kaç cm? dir? B Cc 
12. A A) 70 B) 64 C) 56 D) 48 E) 36 
D 
16. GnoktasıABC A 
.B E Ke: “Cc üçgeninin ağırlık 
ABC üçgen, JACJ/IDEJ merkezi 
Alan(BED) -25 cm?, Alan(ABC) 100 cm? (DE/IBCJ 
N o İDE| Al - 2 
Gölü | an(ADE) 24 cm 
guna göre, JAC| AG| oranı kaçtır? B Ğ 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
1 1 
Mg B; ©; m pg 
2 A) 70 B) 54 GC) 48 D) 42 E) 36 
i Ni 
E 2D 3-C 4-A 5-B 6-C 7-D 8-A 10-E 11-B 12-C 13-E 14-D 15-B 16-B 
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bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 72 B) 70 C) 64 D) 56 E) 48 


2. ABC üçgen 
(ABJ/IDEJ 
(BCI/1EFJ 
IDF|6 cm 
JAC|-9 cm N 
Alan(DEF)-8 cm? g SE 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 





A) 18 B) 16 C) 14 D) 10 E) 8 
3. A 
D 
B E C 
ABC üçgen, (DEJ // |ABI 
Alan(DEC) -Alan(ABED), |DE|4 cm 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)ay2 B) 5 C)6 D) 4/3 E)8 


4.  TABILIBCI 
(ED) LJACJ 
JAD|s2 cm 
JAB| 5 cm 
Alan(AED)-8 cm? 





B re 
olduğuna göre, Alan(BEDC) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 36 C) 42 D) 48 E) 50 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


A A 
1. OABC—DEF 
ABC üçgeninin 
çevresi DEF / 
üçgeninin 6 katıdır. : 
Alan(DEF) -2 cm? 2 
B : 
olduğuna göre, iki üçgenin arasında kalan taralı 
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5. 







































m(AED)-m(ACB) 9. ABC üçgen 
A 13. ABC ve BED üçgen A 
|AB|-2JAD| (AFINİBDIXŞE) IEGİ/1BD) 
Alan(ABC) -44 cm? JAE|<JEF| 2 (BC) -|cD) 
olduğuna göre, BF|—|FC N E G 
g g | İ | I BE| —4JAE| 
Alan(BEDC) kaç ; |ED| 7 cm z 
2 dir? Iduğuna gö We 
p a 
cm? dir? olduğuna göre, & E C olduğuna göre, 
(BD| kaç cm dir? |AC)| kaç cm dir? 
A) 11 B) 18 C) 22 D) 24 E) 33 i 
B C 
i D 
A1 B) 21 C) 28 D) 35 D) 42 A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 
10. ABC üçgen 14. ABC ve DEC üçgen A 
A 
(ABJ 1 (BC) A LAElMİBDJ İF) (BGJ /JEDJ 
(DCJ L(BCJ (GDJ / (BCJ N (AD|-2JDC| 
LAEJ LJEDJ , (DC|-2JAD| lEB|-3JBC)| 
3JAE|5|ED| | (BC|—3JEC| 1GC|-4 cm 
Alan(EDC) -9 cm? | olduğuna göre, 
olduğuna göre, i B E C İAD| kaç cm dir? 
Alan(ABE) kaç cm? ? E | olduğuna göre, Tee oranı kaçtır? 
dir? A) 32 B) 28 G) 24 D) 20 E) 16 
1 1 1 
Ağ B) - - , 
A) 18 B) 20 Cc) 23 D) 25 E30 | 9 8 7 > 6 
ABC ve EBD üçgen A 
(EF1// (BD) 
lAE|-|BE 
| 11. ABC üçgen N | Ti 
| — 
ABC ve ACD üçgen öne ini Alan(EFG) 2 cm? 
çge A 5 JAFI-2JFD| 8 olduğ n 
i una göre, 
(EF /1BCI | 3BD|-2JDC| E ei 
IFGI/JADI JAE|-8 cm z e 
: ir? 
Eat 5” : olduğuna göre, ei ellez 
(Bc| 3 G i EC i 
Alan(CFG) 4 cm? eek keçomdle » e D C A)4 B) 6 
olduğuna göre, | 
A6 B) 8 G) 10 
Alan(ACD) kaç cm? ” yi ER 
, i 
dir? ; 
| 16. ABC üçgen 
| 
: AR, ğ 
A)36 OBa4 Caz D2 EM 42 asci yim 
| " üçgen N IEGJ/1DCJ 
| IBE1/1DGJ| AF) |FG| 
| JAD|—3JAF| lGC|<2BG| 
|EF| 2 cm 
Kenarları a cm, b cm ve c cm olan bir üçgenin alani | olduğuna gö z z 7 G 
32 cm? olduğuna göre, kenarları 2a cm, 2b cm ve25 | guna göre, |BF| kaç cm dir? olduğuna göre, Alan(AFC) kaç cm? dir? 
cm olan bir üçgenin alanı kaç cm? dir? A1 i a 
2 B) 10 G 
e M20  B)18 o Ci Di Ez 
128 | 3 
A) 64 B) 80 ©) 96 b) tiz Eyi B 2D 3A 4C &E 6D 7A BE 8C 10D 1 128 İSA TA iç -c) 
; i i - © 166 
o KONUKAV İSİ 
| RAMA SERİSİ 125 GEOMETRİ SORU BANKASI 
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NE MEM AŞ 2, a GN 














IDFLLJABJ| 5. 
(BEJ LJAD| 
JAE|2 cm 

JAFJ 4 cm 
|FB|s4 cm 
olduğuna göre, 
İED| kaç cm dir? 





B 
C) 14 


A) 10 B) 12 D) 16 E) 18 


ABC üçgen A 
IDE” (BC) 
IBD|2JAD| 

JAE|24 |ECJ2—20 cm? 
olduğuna göre, 

JEC| kaç cm dir? 


A)2 B) 4 Cc 6 





ABC ve ACD üçgen A 
(EF1/1BCJ 
IFGI/1CDI 

(AE| 3 

/(EB| 5 
Alan(AFG) -9 cm? 





B e 
olduğuna göre, Alan(FCDG) kaç cm? dir? 
A) 25 B) 34 C) 45 


D) 55 E) 64 


G noktası ABC üçgeninin A 
ağırlık merkezi 

IDEJ //BCJ 8 
JAE|-8 cm 
olduğuna göre, 
JEC| kaç cm dir? 


A) 8 B)7 D) 5 
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LAGIN NİAE)— tar 
m(ABC) m(ADE) 
JADİ-6 cm 
JAB|-8 cm 
|DC|10 cm 
olduğuna göre, 
İBE| kaç cm dir? 





9. 


A)4 B)5 


Cc) 6 


G noktası ABC üçgeninin A 

ağırlık merkezi 

IDEJ /1BCI 8 

JAE|-8 cm 

|BD| <3 cm D 

olduğuna göre, 3 

JAB|--JAC| toplamı B C 
kaç cm dir? 


10. 


A)24 o B)21 Cc) 18 D) 17 E)15 | 


EH. 


B3 D E 2  G 


m(SAD)-m(ACB), |AD|—|AE|, |BD| 3 cm | 
|EC|12 cm olduğuna göre, JAE| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 


12. 


B 12 C 6 D 


(ABD) -m(ACE)-m(BDE) 

BC|512 cm, |CD|-6 cm, |DE|-8 cm 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 6 B)7 


C)8 D) 9 
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| 
| 
| 
E) 10 mili 
O) KON 


KONU 
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TEST /8 

















ABC üçgen A 13. 
TADI açıortay AŞ 
AN 
JAG|>3 cm E ği 
(GDJ 9 cm 
JEF| 4 cm 
olduğuna göre, 
JBC| kaç cm dir? vi € 
ABC ve AED üçgen, (DEJ // JABI 
(BF|3 cm, |KFJ-1 cm, |KGC|2 cm 
A)8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20 IDK| 
olduğuna göre, JKE| oranı kaçtır? 
© 3 
ABC üçgen N Az Bş © m ai 
JAB|-JACI 
m(BFD) —m(EDC) 
z F g 
(BD|4 cm 14. ABC üçgen 
il - Cn : (DF /TACI 
| a yiz |EF|-JED| 
olduğuna göre, 5İKD|—|AK| 
BF| kaç cmdir?  B 4 D 8 Cc 
ç JEK|-2 cm 
olduğuna göre, B 
16 14 1 
A) 1 B)5 Cc) — D)4 E) — JEB| kaç cm dir? D 
A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 
ABC üçgen A 
(EDI // TACI 15. ABC üçgen 
A 
(EDI 4 JABI D IDEJN(BEJ—1EJ 
|EC|>2JBE| 3 IDEJ /1BCI 
JBD|3 cm |DF|2JFE| D E E 
|(ED|-2cm OB E Cc |KFJ—5 cm 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? |KC|25 cm çi 
m — 25 
olduğuna göre, 
A)10 o B)ey2 08 Day? 
) ) 2 Es |AF| kaç cm dir? 
C , 
A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
ABC üçgen, B, G, D doğrusal A 
İEDI/1FGI//1BCJ 
16. JABILJACI 
AE —JEF||BF| D A i 
JEGİz E D (DEJ LJACIJ 
|z3 cm z /5 
ğ i (DC) L(BCJ 
olduğuna göre, /BC| 
IBC| kaç cm dir? F IDcj 3 N 
JAC|-20 cm 5 
4 l olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 
A) 9 B) 12 C) 15 D) 17 E) 18 A) 130 B) 120 C) 100 D) 80 E) 60 
2-B 3-D 9-D 10-A 11-B 12-E 13-C 14-B 15-E 16-B 
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BENZERLİK 


EE ik 7 















ABC üçgen A 13. ABC eşkenar üçgen A 








1. o Gnoktası ABC A 5. GnoktasıABC (ABI L(BCJ (ADI AİBEJ EF 
üçgeninin ağırlık üçgeninin ağırlık (DF L JAB) m(AFE)-60* 
merkezi merkezi JEF|-1BE| R D |BD|<12 cm 
EAA (DG1/TACI' |DC|<2JAD| olduğuna göre, 
Alan(ABC)-54 cm? IBE|<JEC| JAB|-12 cm E JEC| kaç cm dir? 

B < |pGj-4cm B E G (BC|-8 cm 
i ” z N MER | olduğuna göre, 
olduğuna göre, Alan(DGC) kaç cm? dir? olduğuna göre, |AC| kaç cmdir? JED| kaç cm dir? B 9 C Mei Si Sd ii Pp 
E) 14 
Big R)9 e e ) A8 BS C) 10 D) 11 E) 12 vü YE dk e 4 
: 14. ABC üçgen 
2. A i i (BEJ açıortay 
: 10. ABC üçgen (DEJ/1BCJ 
6. ABC üçgen (ABI L(BC)| |DFJJFE| 
/ (ACI L(BCJ JEC|<2JAE| |AD|-6 cm 
JAE|-|BE| JAD|8 cm (BD|<12 cm 
B 2 D Cc JAC|-16 cm (DB|4 cm |FK|3 cm 
— — (BD|15 cm BC|6 cm olduğuna göre, 
m(BAD) <m(ACB), |BD| -2 cm, |AB|-6 cm ea m dilüğüne görü, EE ii 
Alan(ABD) - 3v3 om? Alan(BED) kaç (o B 5 OD ce. | İDE| kaç cm dir? i 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? mi di) : ye ie geli 5 mz 


| A)24/5 B)22V3 C20/5 Daf Eyle A2XS B5  C)3y3 





A) 64 B) 60 C) 56 D) 45 EU 


































11. ABC üçgen ni 15. ABC eşkenar üçgen 
Da — — ; . . M(DEF) 609 
3.  mABC)xm(ACB)—m(DEC) (ABI 1 (ACI n (DEF) 
i /BD|—|DG)| (BD|-4 cm 
İDE|53 cm : 8 
| 7.  TABILIBDI |AB|-8 cm E /BE|-2 cm 
,AD|-5 cm | a 
| ii (ACI L(CEJ i JAE|-10 cm IFC| 5 cm 
İ olduğuna göre, : z R N 
(EDI 4(BDJ i JEC|—2 cm Be 5 ” D C olduğuna göre, 
Alan(DEC) i İ Ni e i m 
AlanfABED) “2 kaçtır? JED|s4 cm i olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? |EC| kaç cm dir? 
(BC|<|CD|-6 cm 
olduğuna göre, : A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 
li A2 BYS oi Dad pak / i 
g 12 g JAE| kaç cm dir? 
İd — GC) — — E) — e 
2 — 25 ) 55 ) 35 ) 35 : 
A) 17 B) 15 C) 13 D) 12 E)10 > pa 
16. m(BAC)—m(EBD) A 
: 12. fAcJıJBGJ| — ağ 
EL m(ABD) <m(BDE) 
4. TABIY IDF ii | al |BG|-JED|-3 cm 
(ED) / (BCJ - | İPE is en (AB|-8cm E 
(ABI 1 JBCI 8. o Gnoktası ABC üçgenin A JAC|-8 cm olduğuna göre ; 
ğ EC|3 ” 
|AD|-2JDG| s ü ağırlık merkezi | l Ge |CD| kaç cm dir? 3 
IDF|-2 cm 6 (GDI/18CI | olduğuna göre, 
2 |(GD|—4 cm : IBC| kaç cm dir? B E3 C 
JED|6 cm D B 3 C D 
B F c olduğuna göre, 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? IBC| kaç cm dir? A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 A) 8 B)7 C)6 D)5 E)4 
ğ B GC 
> İD > Si > - : z 4 g ğ a z - p 3 Z 
A) 27 B) 30 C) 36 D) 40 E) 48 A)8 B) 9 C)-10 D) 12 gi. (o za -C 4A SE 6B 7C &D 9-B i0A iiE 12C isE 14-E 15-C 16-D 
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12.B 


DEĞERLENDİRME 
Test (1) Benzerlik | 


Test (2) Benzerlik 

























Test (5) Benzerlik 












Test (8) Benzerlik 
Test (9) Benzerlik 






































Açı-Kenar Bağıntıları 


| 
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“eğitim yayınları 
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EST /1 
1 D (AB| -xcm | g, £ ABC eşkenar üçgen A JAB|-3 cm A 
A N JAC| — x*6 cm , JAB) -xcm JAC| 5cm £ 
| AN pi BC| 8cm JAD| <yecm y BC| -6cm V 
olduğuna göre, /BD| -zcm / ABC üçgeninin 
x aşağıdaki değer- ş , 
lerden hangisini olduğuna göre, kenarlarına ait B 6 C 
Bo” alamaz? x, y, z arasındaki B G D : R 
B Cc E F sıralama aşağıda- kenarortay uzunlukları V.. Vpı V, Olduğuna göre, VE 
m(BAĞ) - 100“ m(DER) > 80” m(EDİ) - 30”, kilerden hangisidir? Vp, V, arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden 
IBC|-|DE| olduğuna göre, yukarıdaki şekillerde A) 87 6) 14 ©) 2) 3 DI ” hangisidir? 
en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? A) x>y>Z B) y>x>z ) y>z>x 
, D) z>y>x E) z>x>y A) V,>V.>V, B) V.>V.>V, O) V>V.>V. 
A TACI BBC) CODE DERİ EYIDEİ D) V,>V,>V, E)V.>V>V, 
| | 
| 
2. D i 
” a | 
5 60” JAB| -4cm A | 
JAC| 6cm | 
(BC| - 3xcm 7 N | 10. İBCIZ>JABJ?*JACI? A 
A7S olduğuna göre, Biduğui göre, 
B CE F x in kaç farklıtam- i | BAC nin değeri, 
sayı değeri vardır? | tam sayı olarak — p3 > 
en az kaç dere- lere) > M(CAD) > m(DAE) 
A)1 B) 2 03 D) 4 BS cedir? B G M(ABC) > mACD) <> mADE) — 90 
|BC|—acm, |CD| < bem, |DE| <c cm, 
i JAE| <d cm olduğuna göre, a, b, c, d arasındaki 
A)SI B) 90 C) 89 D) 61 Es9R doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 
K L > 
m(BAĞ) - 100, m(DEF) — 75“; m(EDE) — 60, A) a-bo<d B) d>a>b>c C) d>c>b>a 
m(KGİ) — 95* , |BCJ —|DEJ, |DFJ < |KGJolduğuna D) a>b>c>d E) d>c>b-a 
göre, yukarıdaki şekilerde en uzun kenar aşağıda- ABC üçgen A 
| kilerden hangisidir? m(BAĞ) > m(ABG) N z JAB| - 10cm m 
AYIECI  B)IDFJ GERİ O D)IK OE) İG iy ani (BC - 15 cm 
| . |AC| 7cm 11. lal 20 ekli vi si mn en uzun (AD| -7cm ii 
enarının en büyük tam sayı değeri kaçtır? 
3. o JAB -2cm A RE yem ğ ü | e ide” IDC| -8 cm 
(AC| < 4cm i olduğuna göre, x in kaç farklı tamsayı değeri vardır? A 11 B) 10 gs 08 p7 öfdüğüna görü; 
BC| <xem z (AC| nin B 15 C 
olduğuna göre A)3 B) 4 ©) 5 D) 6 E)7 i alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 
x in alabileceği B Xx (e A) 12 B) 14 C) 10 D) 9 E) 8 
tam sayı değerlerinin toplami kaçtır? 
A) 10 B) 11 6) 12 D) 13 E) 14 
j 12. Bir ABC üçgeninde a>b>c olduğuna göre, aşağı- ABC üçgen 
4. ABC çeşitkenar üçgen A JAB| < &cm z dakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? IBD| - |DGJ| 4 10 
|AB| <5 cm N (BCJ — 10 cm 1 m(B) > m(6) |AB| 4cm 
İBCİ z9cm 5 ABC üçgeninde 6 Ni. Ng > Ng JAC| — 10cm B p G 
|AC| >xcm en küçük açı ABÜ il. V,<V, 
ğ ö — 5 olduğuna göre, |AD| nin alabileceği kaç farklı tam- 
olduğuna göre, £ 5 > olduğuna göre, B TD C M. h<h, sayı değeri vardır? 
x in kaç farklı JAC| nin alabile- 
tam sayı değeri vardır? ceği tamsayı değeri kaçtır? ALI BLM OŞIMV D)MV EYL e e Cv 2 p)3 
G6 D) 5 g4; 
A)10 o B)9 c) 8 D)7 E) 6 çe 2 ) | 6 ab se v5 GE e e eb #0 Ma im © ee üç tp 16-E) 
132 : Sr R 
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i BÖLÜM 2 


1. 





(ADILJACI, |AB|<JAC|, |AD||BD|6 cm olduğu- 
na göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 


C) 14 


D) 16 E) 18 


(AB LJBCJ 
m(BAD) —m(DAĞ) 
JBD|.JAC| 18 cm? 


olduğuna göre, 
Alan(ADC) kaç 
cm? dir? 








Gi noktası 
ABC üçgeninin ağır- 
lık merkezi 


|DC|-4JAD| 
Alan(AGD)-2 cm? 





B G 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
A) 24 B) 30 GC) 36 


D) 40 E) 44 


(AD) açıortay A 
(ABI LIBCİ 
(DC|— V2.JBD| 
olduğuna göre, 
— 
m(ACB) kaç 
derecedir? 


B D Ğ 
C) 45 D) 60 E) 75 
136 


A) 22,5 B) 30 
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ABC üçgeni şeklindeki tahta blok BC düzlemi üze. 
rindedir. (ABJLJACI, (ADILJBCJ, |BD|9 m, |DG| 16 
m: olmak üzere B ve C noktalarında bulunan iki fare 
aynı anda ve eşit hızlarla A noktasındaki peynire doğru 
koşmaya başlıyorlar. Birinci fare peynire ulaştığı 
anda, ikinci fare peynire kaç m uzaklıktadır? 


A)2 B)3 C) 4 D) 5 6 


ABC üçgen A 
m(ADB) -60* 
JAE|—JED)| 
(BD|<|DG| m 
(AD/-4YEcm İDİM Gr. 
/BC|-12 cm 





olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


C) 24 


D) 32 


E) 36 


ABC üçgen A 
(ABW/IDE/IFGİ 
IBE||GC)| 
IDF|s3)JFC| 
Alan(ABED)—27 cm? 





Bp 0 
olduğuna göre, Alan(DEGF) kaç cm? dir? 


A) 27 B) 45 E) 60 


GC) 50 


D) 54 


m(BAĞ) sa 
m(ABE)-45*-o 
|BC|2 cm 
ACI 32 cm 





olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)6 B) 5 6)4 D)3 E)2 
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TARAMA / 1 
9. IABILJACI A 13. JABJ1JBCJ| A 
(DEJL(BCI m(GBD) —15* 
IFGILJBGI JAB|J—|BC| 
IBE|<|FG| 41 (BD|-4 cm 
İDE|8 cm 2 E 
| olduğuna göre, 
|CG|6 cm (AD| kaçcmdir? eg C 
. olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? n 
i i D 
A)2yY13 BS5V2 4 Deyi 36 
A) 2v2 42 B) 2342. 28122 
D) 4v3 -22 E) 43-2 
10. Toplamları 150* olan iki açıdan büyük olanın ölçüsü 
küçük açının ölçüsünün 3 katından 109 eksiktir. Bu- 14. JABILJacj A 
na göre, küçük açının tümleyeni kaç d ir? 
çi ç yeni kaç derecedir? (BDJLHDEJ 
JAD|-|0C| D 
A)30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 İBE|-3JEC| 
IDE| s2 cm 
E C 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
11. mACD) —60* A2B B4 OB D6 Ea 
JACJ8 cm 
|BD|3 cm 
JAB|—4JEB| 
AMG Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu dik kenar- 
ise ç lardan birisinin 3 katıdır. Buna göre, hipotenüsün 
: uzunluğunun diğer dik kenarın uzunluğuna oranı 
kaçtır? 
AB B2 o2f 0) BE E)4 NE EB 5 
32 4 
A— B— go D)— 
> e ), Beye 
16. JABJ-JAD| A 
12. Gnoktası A ime in 
ABC üçgeninin BAĞ —9p9 
ağırlık merkezi D iş, 
(GDI/LABI m(BCD) -20 z 
JGD|J—4 cm ik in Gü 
olduğuna göre, LİR öz 
JAB| kaç cm dir? derecedir? D 
A) i2 B) 11 C) 10 D) 9 E)8 A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 
2A 3B. 4€ 5-D 6A 7-B. 8&-D 9-E 10-C 11-D 12-A 13-B 14-E 15-C 16-E 




















BÖLÜM 2 
1.  (JEKLIDGİ 
(ETLIDF 
(BA//IDF 


Pi 
m(ABC) -110" 
e 
m(BCD) -140” 
olduğuna göre, 
id 
m(KET) kaç 
derecedir? 





Aâ)103 (OB)105 (C)110  D) 115 


2. ABC üçgen A 
IDEW/JABI D 
Alan(DEC) -9 cm? 

Alan(ABED)-16 cm? 


B E Ğ 
,AD| 


ğ öre, —— oranı kaçtır? 
olduğuna g pej ç 


A) D) 


anlw 


2 
B 
ir 


| 
© 
Wİİ 
ojJa 





3. 

(ABILJACI, m(ABD) < m(EDB) -30*, |AE|-4 cm, 

|CD|-3 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 

A5 B)6 63 DS E7,3 
4. ABCveDEF eşkenar A 

üçgen 

JFC|s52 cm 9 D 

JAE| 89 cm 

E 
B F 2 6 


olduğuna göre, DEF üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A)ej3 B)9j3 O12/3 D)3yez E)3,71 


a DEN lü em m ek ek m 
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5. Enoktası ABC üçgen A z 13. 
ABC üçgeninin iç (DEJLJBCJ 5 
teğet çemberinin 
merkezidir. BEJ <|EC| 9 
B, E, D doğrusal JAB|-9 cm 
m(BAĞ) -60* (AD/-3cm z - 
JED|-2 cm olduğuna göre, |DCJ nin alabileceği kaç tam sayı 
değeri vardır? 
JEC|7 cm 


B G | a)4 B)5 Cc) 6 D)7 E)8 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 








B 2D G 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


Aysa Be —ajz nD2jı peje 40. Gnoktası n 
ABC ikizkenar dik 14. 
; üçgeninin ağırlık 
| merkezi 
6. ABCüçgen (ABILIBGİ 52 
B, A, E doğrusal (GDJLIDCJ 
m(EAĞ) < m(ADG) i |(GD|-3 cm 
; 
JAB|-6 cm i Cc 
IBD|2 cm | olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
i 


A)3/2 B)3/3 Cej2 bej2 E9j3 





A) 16 B) 14 Cc) 12 D) 10 E)8 
11. ABC üçgen A - 15. 
7.  (ADILIBGI A (ABILIBCJ 
m(BAD) - m(ACB) JAD|-|DC| D 
(BD|.|DC|<40 cm? |BE|-2JEC| 
olduğuna göre, JAB|8 cm 
JAD| kaç cm dir? > 0 s JED|—5 cm B E 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)sJ5 Beji Ce Ds Eee 
A) 30 B) 24 G) 20 D) 18 E) 16 
8. 
12. (ABJLJBCJ A 
m(ACB) —30* 16. 
JAB|—7 cm 
|DC|6 cm 





B Te 





K noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi 
m(ÂBG) -60*, JAK| 2 cm, |KC|-2/3 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


olduğuna göre, Alan(AKC) kaç cm? dir? 





TARAMA /2 
G noktası 
ABC üçgeninin 


ağırlık merkezi 
G, D, GC doğrusal 


|GD|<|DG| 
Alan(AGD)—4 cm? 





B GC 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 





A) 12 B) 16 C) 20 D)24 o E)28 
(DEWEBCJ 

(ABILJACI 

m(ÂBE) - m(GBE) 

JADJ-2 cm 

JAE|<3 cm B el 


olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A5 B4 C)3y2 DyI8  E3 
ABC eşkenar üçgen A 
(DFINIBFI<1F) 
D 6 

İCE||JCF| 
JAE|-6 cm E 
JEF|s2V3 cm 23 

B G F 


olduğuna göre, |BFİ kaç cm dir? 


A) 16 B) 14 


Cc) 12 


D) 10 E)8 


ABC üçgen 
AD||BD| 
IDCİ5(JED| 
Alan(AED)-2 cm? 





olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 





A2 B2j2 03 D)2y/3 EA 





A) y57 B)2j14 C)sj2 D)4j3 E)9 
) yz ) Vs ) A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
© 2C 3E 4D &A 6A 7B 8&C 9B 10D 11-D 12ZA 18-D 14-D 15D 16E 
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BÖLÜM 2 





1. TAEY/IDCI 5. 
JABJ.LJEBİ 
(BCILJECİ 
(CDJHED) 
m(AEB) - m(BEĞ) 
m(GGE) - m(BAE) 
JAE| 12 cm 
olduğuna göre, |DE| kaç D E 
cm dir? , 
(ABILJACI, JADILJBCJ olmak üzere B, C ve D noktala. 
ie rında bulunan üç kişi aynı anda ve eşit hızlarla A nokta. 
9 93 sına doğru yürümeye başlıyor. |AB| -45 m, |AC|-60. ; 
Şi beki E)8v3 2 va 
2 2 B) 2 pis D) oya ) ve m dir. Birinci kişi A noktasına ulaştığı anda, diğer ikisi. 
nin A noktasına uzaklıkları x metre ve y metre olduğu. 
na göre x--y toplamı kaçtır? 
— A) 24 B) 29 Cc) 33 D) 36 E) 45 
2. m(ADB) 135“ A 
|(AD|-3v2 cm 6. A 
IBC|8 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) kaç >) 
cm? dir? B D 
D 5 C 
)6/2 B12 Gejz D18 E24 B 5 
ABC üçgen A, E, D doğrusal, |BE|—|BD|—|DC|5 cm, 
JAE|-3 cm, |ED|-6 cm olduğuna göre, |AC| kaç 
3. cm dir? 
A)s/3 B)sj5 c)3jfi0 D)ay15 E)4v10 
7. 
B 4 D C 
ABD ve BEC üçgen, m(AEĞ) -m(ÂDG), |AE|-2 em, 
(BE|6 cm, |BD|-4 cm olduğuna göre, |DC| kaç 
cm dir? 
(ADJLIBCI, |AC|15 cm, |EC|13 cm, |AB|10 cm 
A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 
AYI 83/2 OG2js Def Ba 
4. ABCüçgen “ A 8. 4 | i 
(DKILJABJ 6 p 
(DEJLJAEJ Kİ > 
JAB|<JAC| F > 
İDF|&|DE|42 
KFJ4 cm 
Iduğuna göre, > 
GOKAN (ABI E (ADIHDCI, |AD|-6 cm, |DC|-8 cm, |AB|10 cm. 
ye uzaklığı kaç cm dir? (BC|-12 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? 
dir? 
A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 A) 72 B) 68 C) 64 D) 60 E) 56 


ZAAHIYAUDANA CEDİCİ 
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B 8 E Cc 


ABC üçgen m(BEA) - m(AED), |BA|—|BE|-8 cm, 
JAD||DGİ olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 





A)2 B3 Oz2j6 D)4 Ey4j2 
10. ABC üçgen A 
IFGILIBCI iy 
(DEJLBGJ D 
JAD|<2JDC| 
IBF|x5JAF| BG E C 
olduğuna göre, Pal oranı kaçtır? 
1 1 2 2 3 
A)— B) — C)— D)— E)— 
İŞ Iz ie İş ) i 
11. (ABJLJADJ A 
(7 
JAFJLIBD| 
(CELLIBDİ 
(CBIL(CDJ ge m D 
IBF| 2 cm 
|ED|-3 cm 
g 
C 
olduğuna göre, SD oranı kaçtır? 
2 2 1 6 
A), — B) — o) — D) — E)— 
ye ) 3 ) 5 ) ) Ti 


12. Bir eşkenar üçgenin içinde alınan P noktasının 
üçgenin tüm kenarlarına uzaklıkları toplamı 9 cm 
olduğuna göre, bu eşkenar üçgenin çevresi kaç cm 
dir? 
A)S/J3 B)18 C)18/3 D27 


E)27 j3 











13. ABC üçgen A 
TADI ve (BEJ 4 
açıortay 
JAE| 5 
(ED| 3 
(8C|<A2 en e 
B D Cc 


olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 16 B) 20 GC) 24 


D) 28 


E) 32 


14. ABC üçgen 
(EFİL(BCİJ 
TEHILJAB| 
(BA|<|BD| 
|EH|4 cm 
JEF|1 cm 
İDC|6 cm 





olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


15. X 


B ; ; C D 


ABC ve BFD üçgen |BC|J-|JCDJ, JBF|J2JAF), 
|FE|54 cm olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? 


A) 20 B) 16 C) 14 


D) 12 


E) 10 


16. m(EAD)—-m(DAĞ) 
m(EBD) - m(ÖBG) 
m(BCb) -70* 
olduğuna göre, 
m(BDA) kaç 


derecedir? 








D 
D) 35 


A) 20 B) 25 C) 30 E) 40 





| 8 2B 3C€ 4A 5$C &6E 7D 8&A 9S-D 10-D 11-A 12-0 13-E 14-A 15-8 16-A 
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O BULUM 2 TAKAMA / 4 
1.  (ABJLIBCİ A i 5.  JABJLJACI A 
(ADJ-6 cm IADILJBCI 
(DC|4 cm JAB|- 45 cm 5 2y5 
D noktası ABC üçgeninin JACI-2v5 cm 
iç bölgesinde olduğuna 
göre, JAC| nin alabile- B D & 


ceği değerlerin toplamı 
kaçtır? Dn 
B Cc 


A) 8 B) 17 C) 25 


D) 27 


E) 42 





ABC ikizkenar dik üçgen, ABD üçgen JABIJLJACI, 
JAB|-|CDJ, Alan(ABC)-14 cm? olduğuna göre, 
Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A7 B7jJ2 12 D14 Et4j2 





3. O Hipotenüs uzunluğu 8 cm olan bir dik üçgenin, dik 
kenarlarına ait kenarortaylarının kareleri toplamı 
kaçtır? 


A) 80 


B) 70 


C) 60 D) 50 E) 40 





B D C 
ABC üçgen, (DFJL(BFJ, (DEJL(ACI, m(BAĞ) 1359, 
JABJ-JACJ6 cm olduğuna göre, |DE|-4|DF)| top- 
tamı kaç cm dir? 


A6J2 BE OS 032 E)3 
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olduğuna göre, |BD|—-|DC | farkı kaçtır? 


A)4 B) 5 G6. D)7 E)8 


Bir açının bütünleri ile tümlerinin farkı 3x--45' oldu- 
ğuna göre, x kaçtır? 


A) 5 B) 10 


C) 15 


D) 20 E) 25 


ABC üçgen 
DEFG kare 


(ABJLJACI 
|AD|2 cm 
JAG|4 cm 





B E F C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 








A 4/5 B)5J2 C6js5 D7jJ5 E8,S 
(ABILJACI A 
m(ABD) -m(0BG) v B 
m(ÂCE) <m(BCE) 

a NN 
|EC|<5 cm B Ğ 
olduğuna göre, |DCİ| kaç cm dir? 
A4 Br Osje Deajs BE 
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TARAMA /4 
9. ABC eşkenarüç- A 13. ABCveECD 
gen eşkenar üçgen 
- İDETLJAE| (âAEJLJECİ 
IDKLLJAKI (BD|12 cm 
(IDFILJBCI 
İDE| s3 cm 
IDFJ7 cm B Cc D 
|DK|<9 cm olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 





olduğuna göre, D 
ABC eşkenar üçgeninin yüksekliği kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 


TABILJACI A 
JAC|b cm 

JABJ—c cm c 
IBC|15 cm 

b.c-45 cm? EB 15 C 
olduğuna göre, |b—c| kaçtır? 


ASS Bs Os Ds E3M5 


K noktası 

ABC üçgeninin 
iç teğet çembe- 
rinin merkezi 
İDEW/BCI 
IBDJ5 cm 


|EC|6 cm B 





olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
JAD|JAG| aş AZA 
m(ABG) -45* 
|AB|- 92 cm 5 
IBDJ—5 cm 
ZN 
B 5 D. C 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A) 10 B) 8 C) 6 D)5 E)4 





A) 83 B) 12 o 8 D)8 E)6 


14. JABJ-JAcj| 
mBAE) -mpBÜ) -mEGB) 
olduğuna göre, 


m(BDG) kaç 


derecedir? 





A) 45 B) 60 C) 90 D) 120 E) 135 





B F C 


ABC üçgen, (DEJLJEBJ, (DFJLJBCI, .(BC|-12 cm, 
|AB|-4 cm, |DE|3 cm, |DF|-2 cm olduğuna gö- 
re, A noktasının |BCJ ye uzaklığı kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


16. A 


B G 
ABC üçgen, JAE|-4JEB|, |DC|-—5JAD|, 
Alan(BED) -2 cm? olduğuna göre, Alan(BDC) kaç 
cm? dir? 


A) 60 B) 55 GC) 50 D) 44 E) 40 





10-E 1i-E 12-B 13-4 14-C 15C  16-C 





| v8 2B 3-A 4D 5C ©&C 7D 8B 9C 
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 BÖLÜM2 





1. © ABC üçgen A 5. 
(ABILBCI © 
. JADIsJDGİ| 9 
JAE|-9 cm D 
JEB|-3 cm E 
(BC|-4 cm 3 


olduğuna göre, |ED| kaç cmdir? g 4 Tel 


AS B)4 


o 13, 


02/3 


2. (ABIL(BC| A 
m(ACB) -30* 
JAD|-8 cm 
|DC|4 cm 





olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 


A)2/13 B)a/3 Ozi Deayio E)3j5 





3.  TABILJACI 7. 
m(ABD) -m(GBD) 
|BC|—JABJ4-JAD)| 


>» 


olduğuna göre, 

a B3 
m(ACB) kaçde- B 
recedir? 
A) 15 B) 30 C) 45 


D) 60 E) 75 


â.  (ADILJEBCI j A 
BA|s|BG| 
|DG|4 cm 
JACJ 4/5 cm A5 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


AS B)S5/J8a O10 


, —— 144 
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ABC üçgen A 
(ADI açıortay 
(ECİ kenarortay 
2|AC|-3JAB| 
Alan(ABC)-6 cm? 





“olduğuna göre, OB D Ğ 


Alan(AFC) kaç cm? dir? 


3 7 9 9 15 
A)— B) — G— D)— kd 
) 7 25 liz ) 2 E) 
IBAY/(CD 
ICE açıortay 
m(ABE) -80* 


m(BFE) —15* 
olduğuna göre, 
m(FBĞ) kaç de- 


recedir? 





E) 35 


ABC eşkenar A 
üçgen 


(DEJ1JBCJ 
m(DBC) <m(ACD) -15* 


- İDE|2 cm 


olduğuna göre, eşkenar 
üçgenin yüksekliği kaç 
cm dir? B EC 


A 3/3 B4/3 Osy3 De/j3 73 


m(BAĞ) >90 A. 
JAB|-5 cm 
JAC|12 öm 


olduğuna göre, B fel 
IBD|*İDC| top- 

lamının alabileceği 

en küçük tam sayı i 

değeri kaçtır? D 


A)13 o B)14 CO) 15 D)16 E) 17 
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AZ 
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TARAMA /5 





9. Knoktası A 
ABC üçgeninin iç teğet 
çemberinin merkezi 


13. Çevreleri oranı 5 olan iki üçgenden küçük olanın 


alanı 32 cm? olduğuna göre, büyük olanın alanı kaç 


(ABY/IKDI cm? dir? 
(ACI/IKEJ i 
IDE|-8 cm A) 36 B) 48 G) 96 D) 144 E) 162 
Çevre(KED)-20 cm 'D 8 E c 
olduğuna göre, Çevre(ABC) kaç cm dir? 
A) 40 B) 50 6) 70 D) 80 E) 100 14. JABJJLJBCI A 
(BC|— VS cm 
JAB|—c cm 
10. JABJLJACI A JAC| b cm . b 
JADIL(ECİ b ve c tam sayı olduğuna 
göre, b kaçtır? 
|AB|-2 cm 2 &.. 
JAC|<6 cm B Nİ C 
B D Cc 


A)2 B)3 Cc) 4 D)S E) 6 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 





ANS B) 


15. mABö)-30* 
m(BAĞ) -15* 











11. 
olduğuna 
göre JACI 
” lABI 
oranı kaçtır? 
B 10 .#D..5 GC 
JAC|8 cm, |DAJ—|DC|5 cm, |BD|-10 cm 1 
olduğuna göre, Alân(ABC) kaç cm? dir? A) WE B) - 
A) 24 B) 30 Cc) 32 D) 36 E) 40 
12. A. 
16. ABC üçgen 
D, E, F üzerinde 
12 12 bulundurları kenar- 
ların orta noktaları- 
dır. 
Alan(DEF) -18 cm? 
ğ 5 DU an(DEF) cm 





ABC üçgen, |AB|<JAC|—12 cm, JAD|—|BD|-8 cm 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 A) 36 B) 48 C) 54 D) 72 E) 90 


6A 7-B 8B 9-B 10-E 11-D 12-B 13-E 14-B 15-A 
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a gep — 











BÖLÜM 2 











1. ABC üçgen A 5. ABD üçgen 
JAD|JAC|7 cm (ECİLJABI 
JAB|11 cm 1 ” (BAJ-|BC| 
olduğuna göre, İCE| 4 cm 
BD|-|DC| kaç (CD|-5cm 
cm dir? m — 
A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 A) 28 B) 24 Cc) 20 D) 15 E) 10 


2.  mGBK)<m(ÖGR) 
m(KBE) -m(EGB) 
m(DAE) -70* 
olduğuna göre, 
m(GFK) kaç 


derecedir? 





A)55 BJ90  C)105 


3.  m(ACb)<m(BCb) 
m(ABE) -30* 
IBD|6 cm 
|AC|4JBC|-14 cm 





olduğuna göre, Alan(ABC) Kaç cm? dir? 


A) 21 B) 28 Cc) 30 D) 36 E) 42 


4.  (ABJLJECJ 
(ADILJBDJ 
|AB|6 cm 
(BD|-4 cm 
(BC|-7 cm 


olduğuna göre, 
Alan(BDC) kaç 
cm? dir? 
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TED|.JBCI 98 cm? 


ABC eşkenar üçgen - 
m(DEĞ) - 159 
IDE|-6V2 cm 
JAE|— Y3 cm 


olduğuna göre, 


e 
N >15“ 


(BD |-kaç cm dir? 


A)S B) 53 C)6 


| & 5 b 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
| 
DEB Es | 
li 


ABC eşkenar üçgen 
(DEJLİBC) 
JEC|12 cm 


olduğuna göre, 
JAD|-|BE| 
toplamı kaç cm dir? 


A 


A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


(ABIL(ACI 
(AELLBCJ 
m(ÂEĞ) -60* 


olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 


A3 Bs geB De 


CGEMMETBİ SOBLİ BANKA“ 























TARAMA / 6 
A 13. ABC üçgen A 
Y JABJ-3 cm 
g2 IBD|1 cm z 
|DC|-8 cm 
>. 
B D Ğ B i D 8 C 
rs . .. yi — o A 
ABD ikizkenar dik üçgen, (ABILJADI, m(ACB) -30' olduğuna görü, S2 lâD| oramikaçt 
(AC 42 cm olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? (ACI 
A8/2 B6/2 G8 De Baz 
ii N V MW” “B. GE -ö> ES 
3 2 3 4 
10. JABJLJACJ A 
4 
(ADJL/BCJ ? 
(BEJLJED|J 14. ABCüçgen A 
(EF) L(BCJ (DEM/LACI Dp 
G 2x 
IFbistem — BÇTTZ5 ai (AD|- BD) 
LEF|< B cm > S 
Ma Ze N İDE|(x*-2) cm 
|AD|-8 cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
B E (e 
JAC| 2x cm 
A8 B6/J8 8/2 Dilo E16 olduğuna göre, x kaçtır? 
A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 
11. ABCüçgen A 
(ACJLIDCJ 
|AE||BE| E ii 
12 . ABC üçgen 
AC|12 
a ie (ACI 7 eşit, D 
IBC|10 cm (BC) 8 eşit parçaya 
(BD|-7 em D 7 B © G Gl İri : 
“olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? in ül e 
IDL|s12 cm B E Ğ 
A4J7 B7J3 Cej5 Do Etoj2 
olduğuna göre, |DF|-4 (BE) toplamı kaç cm dir? 
12. A)44 OBaa Cao Da 63 
16. G noktası ABC A 
üçgeninin ağırlık 4 
merkezi 
ABC üçgen, |BE|—4 cm, |FG|6 cm, Nü 
m(BAC) -m(BED) -m(CGF) 
(AG) LIBDJ 
D 
- olduğuna göre, anlEFEL oranı kaçtır? JAG| 22 cm ö G 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
2 2 4 1 1 
Ma. Ba. “9ş m A)18 B)15 G12/8 meje pes 





| 1-D 2D 3-A 4-B 5-E 6B 7-D 8-A 


10-E 11-C 12-C 13-A 14-B 15-B 16-C 
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5. 
JAB|-|ACI, m(BAK) <m(EBÖ) -m(KCB), |EK| -3 cm, 
|EC|4 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
AS  B)6 043 Dak E) 10 6. 
(ABJLJACJ 


m(ACB) -30* 





(BE|JEC| 
|AD|— V3 cm 
JAB|6 cm 


olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A3V2 B)Y2I Oz2ys Day Ev 
K noktası ABC üçgeni- A 

nin iç teğet çernbe- 

rinin merkezi 

(ABI/IKDI 

(ACW/(KEJ| 

IBDİ5 cm 

İDE | 9 cm B5 D 9g E 6 G 


|EC|6 cm olduğuna göre, KDE üçgeninin çevresi 
kaç cm dir? 


A) 20 B) 21 Cc) 22 D) 23 E) 24 


ABC ve ACD üçgen ii 

(EFWIBGI A 

IFGIWLADI 

JEF|-8 cm 

|BC|<12 cm G 


İFG|6 cm olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


B 12 C 


A)9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 
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TARAMA 7 7 

ICDLLJAB| A 
3 

JAC|1BD| D 
|AD|3 cm 
İBC|-7 cm 
olduğuna göre, N 
IDC)| kaç cm dir? B 7 Cc 


A4 Bab O2b5 DS E) V29 
(ACINIBDI-KEJ 2 D 
LABILJACI 
(DCILJECJ 5 Z : 
|AB|—|DC|—5 cm 
JAC|12 cm 4 


olduğuna göre, Alan(DEC)-Alan(AEB) farkı kaç 
cm? dir? 


A)1 B)Z c)2 DI; E)S 


JAB|-JAC|<JDC| A 
m(ACB) —x 
m(BAD) Do) 


olduğuna göre, X in 

a cinsinden ifadesi 
aşağıdakilerden B D 
hangisidir? 


A) 90*—a B) 90*—20 C)180*—30 
o. o- 
D) 180" -20 B) 9 a 
3 3 





A 


D 
E 
E B-7 Ğ 


ABC ve DEC üçgen JAD|- Zloci EB 21cl 


IFD|4 cm olduğuna göre, |EDJ kaç cm dir? 


A)8 B) 12 GC) 16 
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D) 20 E) 24 






OTAAAMA/I 





DUEUIYI 
9. (ABILACI A 
IDELLJBCI 
D 
JAD||DG| 
|BE| 6 cm 
JEC|—4 cm B 5 E ri e 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
a2?  B2 oB Dz E)1 


10. 





Elindeki tüfekle uçan bir kuşa ateş eden acemi avcının 
attığı kurşun kuşun 30 m üzerinden geçiyor. Kuşun yer- 
den yüksekliği 45 m ve avcının tüfeğinin yerle yaptığı 
açı 30" dir. Buna göre, tüfeğin namlusu ile kuş ara- 
sındaki mesafe kaç m dir? (Namlunun ucunun yer- 
den yüksekliğini ihmal ediniz.) 


A) 30v21 B) 35vV21 C) 150 
D) 180 E) 45/21 
11. ABC eşkenar üçgen A 
m(ACD) -15* 
D 

JDC|— 6y2 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 

»İ5” 

B C 
A)6 B) 6v3 C)4v3 44 
D)2/344 E)2v346 


12. JABJLJACI 
IDCIL(BCJ 
JAB|6 cm 
IBC|i2 cm 
Alan(ABE) —Alan(DEC) B 12 C 





olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 23 B3B 6 Ds E)12 


13. 


14. 





16. 


m(ACD) —m(ABE) A 
m(DGE) -m(BCE) 
JAC|i1i2 cm 


olduğuna göre, 12 
JAE| kaç cm dir? E 


A) 12 B) 10 Cc) 8 D) 6 E)4 


G noktası ABC üçgeni- A 
nin ağırlık merkezi 


B, E, G doğrusal 
JECİNADI sr) 
IBE|<|EG| 
İDF|s3 cm 


olduğuna göre, |AG| kaç cm dir? 


A) 18 B) 15 C) 12 D) 9 E)6 


ADJL(DCJ A 
m(BDO) -120* 
JAD|2 cm 
1BD|4 cm 
(DCJ- 2/3 cm 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)4kAN/3 
D) 4423 


B)842V/3 O) 64-23 
E) 64-43 


m(BAD) —o 


Ra >» 


m(ABÜ) — s0 -> 

JAD|s17 cm 

IBD|16 cm 

|DC|7 cm 

olduğuna göre, go—-£ 


i NN 2 
JAC| kaç cm dir? B 16 D 7 G 


A18 B)20 C1sy2 Diob& E)35 








D 2B 3A 4E 5C 6D 7D 8C 9-B 10-A ii-E 12-8 i3-A İgA 15-8 i 6-c| 
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B C 
G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi 


m(BAĞ) - 120, JAB|-JAC|—6 cm olduğuna göre, 
|AG| kaç cm dir? 


2. o 20120* dar açı olduğunagöre, anın alabileceği en 
büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) 37 





3.  m(BAb)-2m(ACB) i 
JAB|<JAD| 
1BD|8 cm 7. 
IDC|54 cm 


olduğuna göre, B 8 DAĞ 
JAC| kaç cm dir? 


A) 45 B)10  0)12 DEB  E4b6 


4.  (DCİLIBCJ i D 
(DAJLJACI 
IDC|<1BG| 
JAC|-8'cm 


olduğuna göre, Alan(ABC) 
kaç cm? dir? 





Cc 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 


— 8 — ... 
KONU KAVRAMA SERİSİ 








B E Cc 


ABC üçgen, m(ÂBE) — —m(EDO), JAB|—6 cm, 
Alan(ABED) -2Alan(DEC) olduğuna göre, 
İDE| kaç cm dir? 


A) 3 B)2 C)3 D28 E)4 


B D Cc 


(ABLLJACI, (ADILIBCI, JAG| -3|DC| olduğuna göre, 
JAC| 


JABİ oranı kaçtır? 


1 
D)— 
iz 


(ABJ1/BC) 
|AD|<|DC| 
|AB|-4 cm 
JAC| 45 cm 


olduğuna göre, 
Alan(ADC) kaç 








cm? dir? 
A) 10 B) 11 G) 12 D) 13 E) 14 
A z 
(> 
B N D 8 C 
(ABILIBCJ, (DEJLJACI, JAEJ<JECJ, m(ACB) —15, 


JDG|8 cm olduğuna göre, JAB| kaç cm dir? 


A3 B)4 G5 D) 33 






| 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 


N 


E) vi 
O —— GEŞMETRİ SORU BANKASI SORU BANKASI 





— BÖLÜM 2 TARAMA /8 
9. IDEJJACI A 13. B açısı 90" olan bir ABC dik üçgeninde Va, Ve 
2 2 
İDEJLTABI kenarortay olmak üzere, e orani kaçtır? 
(DK1L(ECJ AGİ 
JAF|4 cm z > 5 
4 
iz A)— B) — Co) 1 D) — E)— 
JAE|<5 cm ri J5 ) 1 
|CE|8 cm B K ©  G 
|KG|10 cm olduğuna göre, IBKJ2—-JBFJ2 kaç cm? 
dir? 
A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 14. |JBAJ-JBGJ| A 
IBD|-|JBE| 
m(DEC) -a E 
10. D noktası ABC üçge- m(ABE) 5X 


ninin iç teğet çembe- 
rinin, E noktası dış te- 
ğet çemberinin merke- 














olduğuna göre, x in 
« cinsinden değeri 











zidir. aşağıdakilerden B DC 
hangisidir? 
|DC|6 cm 
JEC|8 cm 
IBD|-2y5 cm Aa B) — 04-« De ES 
olduğuna göre, 
İBE| kaç cm dir? 
A5 Beys 
15. m(ACB)—135* 
11. ABC eşkenar üçgen A JAC|-5 cm 
JAB| 8 cm (BC| 2/2 cm 
(BD|—1 cm olduğuna göre, 
JEC|-3 cm ğ JAB) kaç cm dir? 
olduğuna göre, 
|AD|?—-JAE|2 farkı 
kaç cm? dir? 
- BT EĞ A)VE2 Bayi G7 Ds EE 
A)8 B) 11 C) 15 D) 20 E) 24 
12. (ABJıjac 
OR a z 16. (ABJıJBOj A 
(DCJ1/BC)| > > / 
a UR E M(BAC) <m(DAC) 
m(ABD) xm(GBD) pe 
12 JACJ10 cm 
BC|—3JAB| - 
JAD|<21 cm a, 
İDC|—12 cm B 
B C İCD|-17 cm 17 b 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)3 B) 4 O5 DE E)7 A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 
| 15 2-B SE 4-E 5D  6-C 7-AA 8-B g-A 10-C 11-A 12-8 13-A . 14-D 15-D 1 6-c| 
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A a lan e e ELENA RE KEDİ Kami ale EY 


© ABC üçgen A 


(BEJNİDCİ İF) 

(DEJY/ECI D E 
IBD|2JAD| 

olduğuna göre, 

Alan(DEF) 


Alan(BFC) 
kaçtır? 


ani B G 


1 1 1 
— B) — C)— 
AŞ İŞ Dz 


ABC üçgen A 
JAE|-İDE|-JECİ 

IBD|s2 cm 

JAB|6 cm 

(DC| 42 cm 


B 2 D 4y2 C 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A6 BeV? Cs Ds Eb 


ABC eşkenar üçgen A 
EDC ikizkenar dik üç- 3 
gen D 
JED|L|DC| 

JAD|3 cm 


olduğuna göre, 
|EB| kaç cm dir? 


A)1 B)2 0)3 D)4 E)5 


17 

(ADI açıortay, (BEJLJADI, m(ABC) 4-m(ADC) -180* 
(BE|-8 cm, |ED|-4 cm, |DC|-17 cm 

olduğuna göre, |ACj| kaç cm dir? 


A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25 








ABC üçgen 
(AFINIBDINİCE| SİK 


pc 3 B 


AE| 


olduğuna göre, 1EJ oranı kaçtır? 


IBE| 


3 3 5 5 
> > GE DE 
AZ BE OE DJ 


(ABJLJACJ A 

(DEJLJBCJ 

LADİ<JDC) 

(BE|-7 cm 

(EG>5em. ö 7 E 5 & 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


D) YO 


A2Y6 B5 O2y7 E) 42 


(ABJL(BCJ 
JAC|5JDC| 
JAB|-4 cm 
JEC|5 cm 


olduğuna göre, 
Alan(DEC) kaç 





cm? dir? 

A)1 B)2 c)3 D4 : B5 
E noktası ABC üçge- A 

ninin-iç teğet çembe- 

rinin merkezi 


m(ABE) -33* 
m(BCE) -17* 


eN 


B G 
olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A) 80 B) 70. C) 60 D)50 , E) 40 





| 
| 
| 
| 
| 
İ 
| 
| 


BULUM 


9. 


10. 


11. 


12. 








IBA/LEF/LGK B A 
IDG)J açıortay 
m(ÂBE) -80* 
m(ECD) -20* 
“m(DEF) -130* 
olduğuna göre, 
m(HGK) kaç 
derecedir? 


A) 85 B) 80 C) 75 D) 70 





m(ÂBD) <m(ACB) -30*, m(GBD) -15*, |AD| 4 cm 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A8 Be/2 gs Dak E4 
IDElNACI İF) A 
(ABJ.L/BDJ 2 
JAE|—JEB| 8 cm : 
IBC|-6 cm F 
|CD|4 cm i 
B 6 C 4 D 


olduğuna göre, Alan(AEF)—Alan(DCF) farkı kaç cm? 
dir? 


A3 B) 4 o) 5 D) 6 E)7 


ABC ikizkenar üçgen A 
m(ABE) >90* 

JAB|-6 cm 6 9 
JACJ-9 cm 


olduğuna göre, 


-|BC| kaç cm dir? B. C 


A) 9 B)8 O) D) 6 E)5 





E) 65 














13. ABC üçgen A 


14. 


15. 


16. 


10-E 


m(BAD) -m(DAĞ) 
(BE|-|EC| 

JAB| 6 cm 
JAC|-12 cm 
IDEJszem 'g D2E Ğ 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A9 Bs gey 


Es 


D)3b 


(ABIL(ACJ 
(DEJL(BCJ 
(AD|-JDC| 
IBE| 6 cm 
JEC|4 cm 





B 6 E 4 C 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A2YIO B3aY2 G5 Da 


ABC eşkenar üçgen A 
(DEMEBCI 
(DFWWTACI 
(KF/LABI 
İDE|-|DFJ--İJKF|12 cm 


olduğuna göre, 
ABC eşkenar üçgeninin B K C 
çevresi kaç cm dir? 


A) 36 B) 30 C) 24 D) 18 E) 12 
JAB|-7 cm A 

JAD|5 cm S D 
(BC|-9 cm 7 


olduğuna göre, 

İDC| nin alabileceği 

en büyük tam sayı B ğ Ğ 
değeri kaçtır? 


A) 21 B) 20 GC) 15 D) 12 E)8 








1-A 12D 13-E 14-E 





-D 2C 3C 4C 5D 6GA 7B B-A 
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p— ZEN 











“BULUM Z 





1. OGnoktasıABCikizkenar A 
dik üçgeninin ağırlık 
merkezi 


(ABJ1JBCJ 
JAF|(BF| 
JEC|-5JAE| 
IBC|8 cm 





olduğuna göre, Alan(AEGF) kaç cm? dir? 


A)3 B) 4 C)5 D)6 


2.  JABILBCJ A 
JAB|-8 cm 
JBC|9 cm 
JAE|-JED||DG| E 


olduğuna göre, 
(EB| kaç cm dir? 


A2 Ba c)3 


(ABILJACIJ A 
(ADILJBCJ 


B ' D Cc 
Alan(ABD) 


olduğuna göre, Alan(ADC) 


oranı kaçtır? 


A) X B) o) > D) E) 


O|A 
0|e 


il 
2 


(AC14(BC| i A 
(CEJLJABİ 
m(ABD)-m(GBD) 
|DC|12 cm 


olduğuna göre, 
|FC| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 6) 10 D) 12 | E) 14 
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ABC eşkenar üçgeni 
şeklindeki bir levhanın 
iç kismi kenarlarından 

1 er cm içeriden olacak 
şekilde kesilerek ayrılı- 
yor. Ayrılan parçanın 
çevresi x cm ABC üçge- 
nini çevresi y cm oldu- 
ğuna göre, y-x farkı 
kaçtır? 





A)3V3 < BS 


de D6 






B D (e 
ABC üçgen, E noktası ABD üçgeninin ağırlık merkezi 
(BD|-2J0C|, |BE| 6 em, |DG|— YA3 cm 
olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 17 G) 16 D) 15 E) 14 
A 
A 

B D C 

ABC üçgen, JAEJ—JAD| 

m(BAD) —m(ACB), m(EDE) -33* 

olduğuna göre, m(ÂBG) kaç derecedir? 

A) 33 B) 45 C) 66 D) 75 E) 80 





LADLLJACI, m(AÂBG) -309, JAD| — 25 cm, 
|AC|-4V5 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A4 BaB osb Dek Es 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








a m 4 ar 








TARAMA / 10 





Alan(ABC)—24 cm? 






olduğuna göre, 
Alan(ABD) kaç 





9.  (ABIJLJACI A 13. m(ABD) —46” A 
â N 

,AD|<3JDG| |AC|-4 cm 

|AB| 5 cm İDC|-3 cm 

1BG|13 cm — Za 

BBC| 42cm EB e 
B 13 G 3 
olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
15 17 A)4 B 

AS Be giz e iğ ) )3J2 Oa4jz De E)8 
10. Gnoktası ABC üçgeni- A 14. TABJLJEC| 

nin ağırlık merkezi (BDLLJDG| 

B, G, D doğrusal JAB|-JBC| 

|İGE|<|ED| (BD|-12 cm 














B C cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 
A2 B)3 o) 4 D)S A) 36 B) 48 G) 64 D) 68 E) 72 
11. Ginoktası ABC üçge- 
ninin ağırlık merkezi 
(DGI/BCI 15. (ABJLJACI A 
IDG|-4 cm D k |(AB|- 3/5 cm 
> ACI -6V5om 35 g5 
İDC|4 cm 
B C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? B D 4 G 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)8 B)3 C) 12 D) 14 E) 16 
A) 10 B) 9 C)8 D)7 E)6 
12. (ACJLBDJ 
(BCILJCDI 16. ABCikizkenardik A 
— : üçgen ADE eşkenar 
m(BDC) —30 > P 
JAB|-4 cm LAB) LJACI 
IBC|-2V3cm JAE|-6 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, B D C 
JAD| kaç cm dir? JAB|-JEGİ| toplamı kaç cm dir? 
As/3 B6/j2 G8 D2/0 E) 213 Alo B)6/j3 Cj12 nDejz Esjs 
1-B 2-C 3-D 4-D 5-C 6-A 7-C 8-E 9-A 10-C 11-C 12-D 13-B 14-E 15-A 1 6-8) 
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TOPLAM 


KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


Sınav (1 - 5) 
Temel Kavramlardan 
Açı-Kenar Bağıntılarına Kadar 
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BÖLÜM 2 SINAV / 1 



































SINAV / 1 
—ÜÜMİOİO'O—<—<——Zğ—ğşZ—ğİÖİÖİ NN -—----—m———--—-—-—-—<——-—--———... 
9. TABILIBCI A . .13. ABCikizkenar üçgen i 
1. Çevresi 14 cm olan bir üçgenin en kısa kenarının 5. : (DCJLIBCJ a (ACI açıortay 
alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 
JAB|-7 cm (DEJ LJABJ 
|CD|5 em DFJLJAC 
A)1 B) 2 c)3 D)4 E)5 i 3 IDF1LJACI| 
> . 5 İBCI<16em S ç |ABJ-JAC| 
z IBC) üzerinde alı. Boo 0 P< İDE|#|DF|J7 cm 
nan bir P noktası A 5 
LL. EL JAK|4 cm olduğuna göre, Alan(ACK) kaç cm? dir? 
toplamının D ş 
m Si en küçük değeri kaç cm dir? 
2. o IABILIBCI A e a A) 28 B) 24 C) 20 D) 14 E) 12 
(DCJLIBCJ E ABC dik üçgeni e bir Şer — ni 
deki sporcudan B, C ve D köşelerinde bulun - 
IFEJ| ADI 7 D raktan iki tanesini en kısa zamanda alıp başlama nok- | A) 18 B) 20 Cc) 22 D) 25 E) 27 
12 tasına geri dönmesi isteniyor. Sporcunun hareket ede- 14. |B ADE 
JAE|—JED| bildiği bölgeler koyu renkle gösterilmiştir. | 10. ABGüçgen 
ii BFJ ve (DG 
JAB|-12 cm (ABILJACI, (ADJ.LJBCI, |BD|-48 m, |DC|-27 m (AD) ve (CE) açıortay ka 
IBF|s3 cm a a olduğuna göre, sporcunun kendisinden isteneni ba- | Pen 
FC|&10 cm B3F ie < şarabilmesi için en az kaç m koşması gerekmekte- JAB|6 cm MEC -150 
İ ig ; dir? (Pistin kalınlığını dikkate almayınız.) | (AC|9 cm m(FGD) —1259 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)108 OB)120 C)126 D)134 E)142 | (BC|10 cm olduğuna göre, 
FG) kaç 
, JAB) m(B 
A6 B)8 o 63 D) 82 E) 53 yl olduğuna göre, JED| oranı kaçtır? derecadir3 
6. mACB)-30* | 
|(AB|-5 cm | 3 5 7 A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
|AC|-8 cm | 71 B)2 “> D)3 E) > 
olduğuna göre, | 
IBC) kaç cm dir? | 11. i 15. ABC eşkenar üçgen A 
: N ABD ikizkenar dik üçgen 
3.  (ADINECİSİF) A) 33-3 B)48-3 C48-4 60* — İaDIs2em 
(ABJL(BCI DYS 43 E) 1433 olduğuna göre, 
|AE|-|BE|-3 cm | di |DC| kaç cm dir? 
JBD|<|DC| <4 cm | i D. — TN 
olduğuna göre, | 7. ELE — A > /- 
e eri re DALDA | |AB|—JAD|<|DCJ, m(BAD) -60*, MADE) -140 1 
— N z , Mm — ii z 
(BD |-20 cm ui ği > A) v3—— B) Y5—y3 Cc) v2 
D E) 12 olduğuna göre, m(BCD) kaç derecedir? 
A) 4 B) 6 Cc) 8 ) 10 ) |DC|-12 cm D) V3-1 E) Vö- 2 
olduğuna göre, il 
JAB| kaç cm dir? | A)5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
! 
B 20 D 12 C — — 
| 16. m(ABE)-m(GBE) 
A) 40 B) 36 G) 32 D) 30 E26 | 12. ABCeşkenarüçgen A m pa 
m(ACD) -m(BCD) 
€ ; DFJL(AB 
4. AEBveD,F.C Ke | iğ DEYIBCJ 
doğrusal 8. JABILCBI A 6 B JEG| 2 cm |AD| 5 cm 
D BG|-8 
(ADI/LEFWIBCI E F (CB1 LCD) IBC|8 cm JEC| <6 cm 
2JFC|3JDF| JAB|-6 cm olduğuna göre, 
ai © İCD|<12 em Alan(BFD) kaç e veiem B 10 
JAD|-5 cm CD) | cm? dir? olduğuna göre, < 
İBC|15 cm B 15 GC İBD|15 cm | ARC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
G 12 — m aj3 . 25$3 i 
olduğuna göre, taralı bölgelerin alanlarının toplamı | A)18/3 B) 8 Cc) —— N D12/3 E) 10,3 p 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? kaç cm? dir? | A) 22 B) 26 C) 30 D) 32 E) 36 
i TA 2E 3C 4D SA 6B TA BE SB İMA MB TG üz i : 
ii B)7 co 8 D) 9 E) 10 A) 392 B) 36 GC) 38 D) 49 yl — d d 12 13-D 14-C 15-E 16-D 
158 ——— ———— KONU KAVRAMA SERİSİ 159 © GEOMETRİ SORU BANKASI 
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BÖLÜM2 















































1. © Saat 17:40 ta akrep ile yelkovan arasındaki küçük 5. JADILNECİ A A 13. (DFILACI 
açı kaç derecedir? (BC|10 cm (DEJLJBGİ 
JAC|2- |AB|J2-40 cm? IDA|-|DC| 
A) 50 B) 60 6) 70 D) 80 E) 90 olduğuna göre, > İDF|-6 cm 
BD| kaç cm dir? 
iğ a D ağ G IDE| > cm 
m(ABG) -30*, m(ACB) -45', |AC|-8 cm olduğuna n 
öre, |AB) kaç cm dir? - > 
YA BS 02 D)3 p2E göreş ARL KAŞ olduğuna göre, B E C 
ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç cm dir? 
2. |AB|-15cm A A8 B10 C8j2 D6e6j3 E)sj5 
|AG| 3v5 cm | A9 Be/ja Gi2/3 Dis E)18y3 
(BC| 65 cm 15 m | 
olduğuna göre, 35 10. Gi noktası ABC üçgeni- A 
G noktasının JAB) Bi Ağ | nin ağırlık merkezi 
e uzaklığı ka . JAB A 14. JABJıJAC 
dn dir? W B 5 Cc BC115 İDEA D di 
: — cm 
65 | 1Bc| i LACİ 12 cm (DEJLIDGJ 
ABC üçgeninin çev- : kip 
Va 'resi 36 cm olduğu- | Alan(ABC) -36 cm? LARA N 
A)8 B)5v2 0)6 D)26 E)2v5 na göre, alanı kaç olduğuna göre (BEJ sJEG| 
cm? dir? .B 15 Gc |GD| kaç cm dir? B Cc (DC|-3 cm 4 Et 
| olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)46 o B)48 oOGso bee BM A1 B) 2 | 
| 
> | A)2/3 Baj2z Ce D3/a E9 
i | 
| 11. JAciLBG) 
8 m(BAĞ) <m(DAĞ) 
IBE|<JED| JAB LJBCJ A 
7. & ABC eşkenar üçgen |AB| 6 cm m(BAD) <m(DAĞ) 
Ee ; > (DEJL(BCİ | JAD|—2 cm (BD|2 cm 
| N : 
ABC üçgen, |AB|-8 em, |BD|<4 cm, (KFLLIDOİ kalbi DG|-6 cm 
|AD||DC| 6 cm, olduğuna göre, IKFİ-JKE|x6vV3 cm i JEDİ oranı kaçtır? olduğuna göre, 
5 ir? 
JAC| kaç em dir? JEC|-8 cm | |AB| kaç cm dir? B 2 D 6 C 
olduğuna göre, | A 1 > 41 
DK| kaç cm dir? yi z 
ASS BSYE O4B Das Ea bn | 4 3 A5  B)4 c3 D)2y2 E) y3 
ANS B2 CAB D6 EB48 | j2. asyer 
i | (AGI ve JEGİJ açıortay 
i | m(AGE) -65* BDC üçgen A 
4. ABC üçgen A — 
m(ACD) <a (ABVMEF/İDCİ D 
(BD|4JEC|<İDE| m EF 2 E 
(BD|>JEC| iDcj 3 
olduğuna göre, —E em? 
Alan(ABC) -24 cm? e Eye Alan(EFC) <5 om? e 
fe 8. Bir ABC üçgeninde, |AB|-|AC|<1BC| i dörscedir? N < , 
8 D E fe il : e : olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABD) aşağıdakilerden hangisi olduğuna göre, BAC açısının alabileceği en küçük 
olamaz? : tam sayı değeri Kaçtır? : 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 A) 45 B) 40 Cc) 30 D) 25 E) 20 
i dg | 
A) 11 B) 10 08. D7 E)5 A) 59 B) 61 c089 Do eo WC 2C 3D 4E 5D GE TE 8B 9C 108 1l-A 12A 13E 14B 15D 16A 
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BULUM 2 


1. © ABC üçgen 5.  (ABJLJACI k 









































i 
a i i 9.  ABG üçgen A 13. (DEJ/JBCI A 
DE/IBGI m(ACD) -m(BCD) i AD) ve (BEJ açıortay (ABI LJAGJ 
I i I 
IFEW/EDCI (BG||AD|*5 3JAC|J-5|DCJ| JAB|—JAE| 
LAF|İDF| Alan(BCD)-18 cm? N Alan(BED)-9 cm? /(AD|-3cm OD E 
|DEj-4 cm B i ç B 5) Ğ İDE| 5 cm 
G 
BD|-6 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? Ni 5 2di 
(BD) ğuna göre, AD) kaç olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? olduğüna:yör, (EC kazein diri 
olduğuna göre, |AB|--|BC| toplamı kaçtır? A)2 B)3 G4 D)5 E)6 A) 15 B) 16 GC) 18 D) 21 E) 24 
1 2 4 
A)— B) — C)1 D) — E) — 
A) 20 B) 24 GC) 28 D) 30 E) 32 ) > ) z ) ) 5 ) 
6. /BAY/IDEJ | 10. Gi noktası ABC eşkenar A 
üçgeninin ağırlık merkezi 
2. (CDİW/LEF ter : 
e m(BGG) —90* 14. ABC eşkenar üçgen 
m 135 ; 
ya olduğuna göre, JAG| oranı IBD| 2 cm 
m(DEF) -85* kaçtır? (GC) |BC| -9 em 
olduğuna gö- | JEC|-3 cm 
all ee B C olduğuna göre, 
kaç derece- EE & & İDE| kaç cm dir? 
3—v2 3— 3-1 
— — Me a dir? A) B) o Cc) —— 
(ACILICEJ, m(ABD) -m(EDB) -90*, m(BAG) 609, 2 5 PP 
|AE|-20 cm, |CD|-8 cm olduğuna göre, |AB| kaç | 0 Yö -y2 AS B3W8 6 DA EB 
cm dir? A) 35 B) 40 GC) 45 D) 50 E) 60 | 2 
| 
li 
A)9 B)8 C)7 D) 6 E)5 | 15. TADILIBOJ i 
11. JABJLJACI JAD| 6 cm 
3. A Ze emeğin A IDC) LJBCJ (BD|-4 cm 
A, F, D doğrusal | m(ABD) -m(GBD) (DG| <9 cm 
7 || 
jo EİD) DE |BE| 4 cm B 4 D 9 Cc 
ED|6 cm N - er i 
B Dp JAFISİFD| | LED) olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 
Alan(DEF) -1 cm? B D E G | iğ /DCJ.JBCİ ii 
12 olduğuna göre, v arpımı kaç cm? dir? A) 60 2 E) 135 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? | s ; )6 Bia pen. eppazü yi 
ği | 
GEL) ertekin) - bal) Sez en, AD len, M8 B10 12 Dia Et16 | Ato B1o& Os D2& EMO 
IDC|-12 cm olduğuna göre, |BD| nin alabileceği | 
kaç tam sayı değeri vardır? | 16. ABCüçgen i 
A)7 B) 8 Gc) 9 D) 10 E) 11 | i8. MEAL (DEJLJBCJ 
d 8.  |(DCJLJCE | : | A IDFJLJAFI 
pa > (BCW/JADI İRAN 1950 
m(ABE) -m(ADC) Me ğ m(ÂBC) —135 
4.  TABILIBCJ A (BC| <4 cm nn IDE - il Paz 
Wi DFI—-5V2 cm e 
|ACJ-IBC|-3 cm |(CD|-10 cm 7 B IDF 7 
İabİ-8Gi olduğuna göre, F 
AB|9 cm a i 
ii N - z N |AD| kaç cm dir? olduğuna göre, |BA|—|BC)| kaç cm dir? 
olduğuna göre, olduğuna göre, ğ 
Çevre(ABC) kaç JAB| kaç cm dir? C D 
cm dir? B Ğ 
A)8 B)9 Cc) 10 D) 11 E) 12 AG Be/E —eYb Dak Ei2 
A)2VlO Bas ceb Ds Eao 
A) 36 B) 34 Cc) 32 D) 30 E) 28 ) ) ) ) ir VA 2D 3B 4A 5C 6B 7B 8B gA 10C iiE 12C 13D 14D 15C 16E 
— 162. - - il A d 
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1. © Farkları 709 olan tümler iki açıdan küçük olanın bü- 5D. ABC üçgen 9. |ABILJBGİ 13. (ABI1JAcJ 
.. . iğ ) ——— e 
tünleri kaç derecedir? (DC) ve (BEJ kenarortay (ADIL(DEJ m(ABD) -m(GBD) 
7 ii (DCILJBEJ (EF L(BCJ JAD|.|JBC|-40 cm? 
A)170 B)160 C)150 D)14 ) JBC| -18 cm 


m(BAC) -30* olduğuna göre, 





olduğuna göre, JAC|-8 cm Alan(BDC) kaç 



























IKFJ kaç cm dir? ” cm? dir? 
> olduğuna göre, 
JAD|-4-JEF| top- 
lamı kaç cm dir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 
2. ABC eşkenar üçgen A 
(BD|-2 cm AZ B)Z OS D)6 E)7 
JEĞİ <5 cm 14. Gnoktası ABC üçgeninin 
|AD|2-|AE|2-33 cm? A)4 B4AJ3 o C)6 ağırlık merkezi 
olduğuna göre, JEC|4|JBE| 
ir? 
İDE| kaç cm dir? 6. (AB) LJACI A JAD|-6JDC| 
B2D E 5 GC JAB|-35 cm | 10. ABC üçgen A olduğuna göre, 
—JAC|*5 35 
AS B) 7 Cc) 9 D) 11 E) 13 e (DEJLJACI Alan(BEĞ) oranı 
olduğuna göre, (DELLJABI Alan(AGD) 
ABC üçgeninin kaçtır? 
çevresi kaç cm G İDE|*|DF|12 cm 
dir? - E 
v (BC|— 4v13 cm E 
7: 7 
Az 82 og mi şi 
A)280 B)270 C)260 D)250 E)240 B D 5 9 17 25 30 
i 
i a A — ir? 
3.  (ABILBCI A olduğuna göre, |AB|—|AC| kaç cm dir? 
(AD|-|DC|<|DE| 
<> A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 
m(GBE) -26 | ) ) ) ) 15. N 
m(ÂCB) -24 7. E noktası ABC üç- 
ğ ğ ES geninin iç açlortay- E 
MEİN göre, larının kesim noktası 11. ABC üçgen A 
ii , LZ 
m(EDC) kaç dere z (ABJLJACI | LADJ açıortay N 
ir? AB|6 e 
cedir |AB| <6 cm iii mm za. | (ABWIDEJ ğ 
ii | 2JDC|-5JBD| DA al Pine zen 
m N 2 dir? olduğuna göre, aç cm dir? 
A) 58 B) 56 C) 54 D) 52 E) 50 olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? | (DE|-&cm  B D o 
| olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)8 B) 12 G) 10 D) 15 E) 20 | AS Baj2 O©2j3a Daj2 B4 
| A) 21 B) 18 C) 15 D) 12 E) 10 
i 
4. ABCveDEF eşke- A | 
nar üçgen pa ea 16. ABC eşkenar 
© 8. o m(ABO)-45 | 12. A mer Sİ e iğ 
IBE| 8 cm : i çg 
JEC|-3 cm a ii | 3 İDENLABİ 
|GF|s4 cm ml |AE|—|FC|2 cm 
(BD|<4 cm a 3 z olduğuna göre, 
(BC| 82 cm m Alan(BED) kaç 
B 9 E3C4F B BP C | m(ABC) -609, |AB|-—3 cm, |BC|-8 cm olduğuna gö- cm? dir? 8 Cc b 
! < N N re, |AC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? , olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? | 7 
A4 B)5 c) 6 D)7 E8 A)a/a B)6ja3 caj3 D1o/3 12/3 
Bs os n245 pvi )N3B BAE Oi Dsb g3 
A 3 - 2 ) vss ) ys ) ) ğ i 1-A 2-D 3-D 4-E 5-B 6-A 7-GC 8-E 9-B 10-B 11-A 12-D 13-B 14-E 15-E 16-C) 
m mm YA m m mn e ğ 
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BÖLÜM 2 SINAV / 5 
PN PN 
1. o ABCeşkenar üçgeninin A 9. x>0 olmak koşuluyla x, 2x42, 2x3 sayıları bir dik 13. ABC—DEF 
bir kısmı şekilde gösteril- üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Buna — N 
diği gibi kesilip atılıyor. göre, bu üçgenin çevresi kaç cm dir? m(BDE) -35 . 
(EDLLJACI olduğuna göre, 
JAB|7 cm D A) 20 B) 24 G) 30 D) 36 E) 40 m(AEF) kaç de- 
JADJs4 cm : recedir? B D C 
olduğuna göre, eşkenar — 
üçgenden geriye kalan BB. C ia A) 35 B) 45 a5 D)6 E 70 
kısmın alanı kaç om? dir? vE (DEJLJACI, (DFJLJABI, (AB| <|AC|, m(BAC) —30 ) ) ) 55 ) 60 ) 
İDE|<3 cm, |DF|-1 cm 10. ABCveBKDüç- A 
ğ Iduğ öre, Alan(ABC) k 2 dir? gen 
a) 10/3 B) 9y3 o) 33,3 D) 31j3 B) 15/3 olduğuna göre, Alan( ) kaç cm dir? 
4 4 2 (DKI LJABI 
A)16 B)&/3 Cjizja D24 E)38 | (DEJLJAEİ| 14. ABC diküçgen A 
CMJLJAB ABJLJAC 
2. o ABCveACD üçgen IGMHABI (ABI LJAC| 
| JAB) <JAcI JAB|<|DE| 
(EFJ/1BCI ; 
(EGI//LADI ABC ikizkenar üçgen A | IDE | 3 cm İBE| <|EC)| 
(BDJ ve (CEJ kenarortay (DK|11 cm 
AE 8 AB|-|AC ğ ö i NE il ü 
(EB| 2 PAR li olduğuna göre, |CM| kaç cm dir? olduğuna göre, m(EDC) kaç derecedir? 
Alan(CFG)-12 cm? (GC| -|GD|- 2v2 cm > KW 
olduğuna göre, Alan(AFGD) ei i | A)9 B) 8 07 D) 6 b) 5 A)15 B)225 CJs0 D45 E60 
kaç cm? dir? |BD| #|CE) toplamı 
kaç cm dir? | 
B e | 
A) 27 B) 35 C) 40 
A)6/2 B)aj2 Cy1oj2 D12j2 Eytaj2 | ME ima 
| se rel A ABC ve BCD üç- A 5 
IFEWLCDI gen A 
3. TABILIED) A (BOJLJODJ p JAB|-1Bc) 
ADJLJAB — 
(BCJL(CD) TADILTABI A 4 D m(EFĞ) —35* z (DB|-|DC| 
— BCJLJAB — 
JAB|-JBD| IBC) LJAB) | olduğuna göre, 359 E M(ABD) -30* 
—İBC)|2 |AD|4 cm va E yi 
ba Mİ m(ABG) kaç M(BBE) -40* W 
olduğuna göre, (DC|-13 cm i z 5 B Ğ 
JAC| kaç cm dir? D JAC|-15 cm erecedir? , i a ç 
B #196 G D olduğuna göre, m(DCA) kaç derecedir? 
olduğuna göre, | 
2 |BC| kaç cm dir? A)125 oOB)130 C)135 D)140  E)145 
B Cc | A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
A)2/15 B)5j2 Cjaja3 Defi gas Ale BE a 0 D) 12 El | 
İ 12. ABC eşkenar üçgen BDC 
| ikizkenar dik üçgen 
ği ABD üçgen ; 
(ACI açıortay A | IDC|-3v2 em 16. ABC üçgen A 
4, ABJL(BC > 5 ADI, (BEJ açıorta' 
(ABJL/BCJ A (ECIYLADI 7 İ ya ale i I y 
(IBDLLJAC)J (ACI LIBCJ , JAE|<3|ED| 
(BC|s4 cm : D JAB|-15 cm İ İDC|-6 cm 
JAB|-6 cm JADI JAD|7 cm Ni X Ni ” 
ğ öre, —— B 5 2 i 
an göre, De| oranı olduğuna göre, e olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
ii i A) v3 -1 B) 22 423 C) 343 
B 4 Cc JEC| kaç cm dir? ğ C ii di 
v3 v3 3 9 9 | a ii A) 6 B) 9 C) 12 D) 13 E) 15 
A) — ) Cc) D) — E) > 
0 7 - i 
ve z ? < kiz e e pro iz o e e m e 108 İMA İZE İSA Tc 158 168) 
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ÇOKGENLER TEST / 1 


m— > 23MM“ “km mimara 


ÇOKGENLER TEST /1 











1. o Kenar sayısı 24 olan konveks çokgenin iç açılarının 5. O Dışbükey bir çokgende, bir köşeden geçen köşegenler -9. (Düzgün dokuzgenin bir iç açısının ölçüsü kaç dere- 13. Bir iç açısı ile bir dış açısının ölçüleri farkı 132” olan 
ölçüleri toplamı kaç dik açıdır? çokgeni 9 üçgene ayırıyor. cedir? düzgün çokgenin bir köşesinden çizilebilen köşe- 
Buna göre, çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı gen Sayısı kaçtır? 
A) 22 B) 28 C) 32 D) 36 E) 44 kaç dik açıdır? A)150 OB)140 C)130 D120 E)110 
A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 
A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 30 
2. Köşe sayısı 12 olan konveks çokgenin bir köşesin- 6. İki konveks çokgenden birisinin kenar sayısı diğe- | 10. B8tane dış açısının ölçüleri toplamı bir iç açısına eşit 14. Bir kenarının uzunluğu 5 cm olan düzgün onse- 
den çıkan köşegen sayısı kaçtır? rinden 5 fazla olduğuna göre, bir köşesinden çıkan olan düzgün çokgenin, kenar sayısı kaçtır? kizgenin çevresi kaç cm dir? 
köşegenlerinin sayısı diğerinden kaç fazladır? 
A) 12 B) 11 6) 10 D) 9 E)8 A) 20 B) 18 GC) 15 D) 12 E) 9 A) 45 B) 75 C) 90 D) 100 E) 120 
A)1 B)3 C)5 D)7 E)9 





7.  Dışbükey bir beşgenin, dış açılarının ölçüleri 2, 3, 4, 5,6 


11. Bir dış açısının bir iç açısına orani < olan düzgün 
sayılarıyla doğru orantılıdır. 15. 


çokgenin kenar sayısı kaçtır? Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan düzgün çokgenin 


3. İç açılarının ölçüleri toplamı 1440" olan dışbükey Buna göre, çokgenin en büyük iç açısı kaç dere- çevresi 120 cm olduğuna göre, bu çokgen kaç 
al > ire 9 n kenarlıdır? 
çokgenin, tüm köşegenlerinin sayısı kaçtır? cedir? 
| A)7 B) 10 C) 11 D) 12 E) 14 
A) 28 B) 32 C) 35 D) 37 E) 40 A)144 oB)136 (C)128 D)114  E)108 A) 10 B) 15 6) 18 D) 20 E) 25 


, EM ” : 12. Düzgün seki enin bir köşesinden çizilen en kısa 
8. Bir konveks çokgenin i ılarından iki tanesi 173”, 9g g $ $ i p ÜZGüÜ in bi 
çokgenin iç açıları iki köşegenin arasında kalan açının ölçüsü kaç 16. Bir dış açısı 30* olan düzgün çokgenin bir kenari 5 














4. Tüm köşegenlerinin sayısı 27 olan dışbükey çok- a e derecedir? cm olduğuna göre, çevresi kaç cm dir? 
genin çizilebilmesi için verilmesi gereken en az ele- Bu çokgenin diğer iç açıları birbirine eşit ve 160” 
man sayısı kaçtır? olduğuna göre, çokgenin kenar sayısı kaçtır? 
A)45 OoOB)GO C)90 D)120  E)135 a B)GO o 650 D)45 o E)30 
A) 12 B) 15 C) 17 D) 19 E) 22 i A) 19 B) 17 ©16 Di3 .E) 12 TE 2D (me 25 sc 4B 5A 6C 7A &A 9B 10B i1E 12C 13D 14C 15D 16-B 
VEREN İZ AI ARAR Armmiai 170 MARA MI SAPI! BABI A ANLI WAUDANMA CEDİCGİ | ei ARABA AMİ AMI MARLIrAMI 

















ÇOKGENLER 


1. A 5. 
NN 
C D F 


ABCDE düzgün beşgen 


olduğuna göre, m(ÂFE) kaç derecedir? 


A) 18 B) 24 C) 36 D) 42 E) 48 


2. ABCDE düzgün A 


Cc D 


beşgen 

CDKF kare 
olduğuna göre, 
m(ABE) 

kaç derecedir? 


A) 24 B) 27 Cc) 30 


3. o ABCDE düzgün A 


C D 


beşgen 

TEF) 1 ÇACI 
olduğuna göre, 
m(AEF) 


kaç derecedir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


4. ABCDE düzgün 
beşgen 
(ACI köşegen 
TEF) 1 (BC) 
olduğuna göre, 
m(AKE) 


kaç derecedir? 


A) 36 B) 48 C) 54 D) 60 














ABCDEF düzgün A F 
altıgen 
olduğuna göre, 
m(ACD) 
kaç derecedir? o B E 
Cc D 
A) 90 B) 80 GC) 75 D) 70 E) 60 
6. ABCDEF düzgün A E 
altıgen 
olduğuna göre, 
m(CFE) 
kaç derecedir? (o B E 
Cc D 
A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 
7. o ABCDEF düzgün A EF 
altıgen 
olduğuna göre, 
m(EGF) 
kaç derecedir? o B E 
Cc D 
A) 15 B) 22,5 Cc) 30 D) 45 E) 60 
8. ABCDEF düzgün A F 
altıgen 
IFCJ köşegen 
|GF|<|GE| 
olduğuna göre, B E 
m(DEĞ) 
kaç derecedir? 
GC D 
A) 30 B) 45 D) 60 -E)75 


C) 50 







same m 


m mmm eray re 
































ÇOKGENLER | TEST /2 
9. m(BAE) -100* 13. ABCDEFK Ni 
m(ABE) 1109 düzgün yedigen : i 
m(ECD)-105* JAHI L (DEJ 
m(AED)—95* |DH|-5 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
m(CDE) JEH| kaç cmdir? C F 
kaç derecedir? 
D5 H E 
A)130 (OB)120 OC)115 D)1i0  E) 100 A)5 B) 6 o) 7 D) 8 E) 9 
14. ABCDE düzgün A 
10. O noktası beşgen 
ABCD... düzgün JAFJ açıortay 
çokgeninin merkezi JFD 2 cm . 3 : 
m(BOC)-20* A; olduğuna göre, 
olduğuna göre, düzgün beşgenin 
çokgen kaç çevresi kaç 
cm dir? 
lıdır? 
kenarlıdır K 4 
A)8 B) 10 Cc) 12 D) 16 E) 20 
A) 20 B) 18 
15. ABCDE düzgün 
beşgen 
— 
11. ABCDE.. ” m(ABF)—18* 
düzgün çokgen ME |(AE|<|BF| 
pi EE 2 Ben 
m(CBD) 129 |FC|-6 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
çokgen kaç z IBC| kaç cm dir? 
kenarlıdır? 
Ek 
A)3 B)3v2 C)4 D)5 E)6 
A) 30 B) 24 C) 18 D) 15 E) 12 N 
16. ABCDE düzgün A 
beşgen 
7 ve TAKI n IBFJX(L) F 
zgün çokgen 
A (CKI<JDK|<JEF| 
m(AKD)-120 e. 
olduğuna göre, oldlğlndnGarE; 
e (BLJ kaç cm dir? 
kenarlıdır? 
C K D 
A)9 B) 12 C) 13 D) 15 E) 20 A) 5 B)6 co) 8 D9 E) 10 
1C BE SE 4c SA 6D 7C 8D SA 108 11-0 128 13-A 14E 15-8 16-€| 








FEFSRILTDİ CABII BANKASI 















































TEST/3 | 














1. OABCDEFdüzgün A F 5. o ABCDEF düzgün A F İ 9.  ABCDEFdüzgün n N 13. ABCDEFGK düzgün A K | 
altigen altıgen altigen © sekizgen YE 
J(AC| 3V3 cm AFLK kare (EGJ 1 (CGJ (GLJ 1 (DLJ | 
olduğuna göre, IKF|s4 cm IDG|-2 cm (AB) V2 cm B S 
düzgün altıgenin | B E | olduğuna göre, B E olduğuna göre, OB E olduğuna göre, 
çevresi kaç cm dir? İCD| kaç cm dir? altıgenin çevresi JELİ 4 JFLJ toplamı ç E 
kaç cm dir? kaç cm dir? 4 
Gİ 
c D > m C DG D EE 
A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27 : 
) ) ) ) ) A)2 B2/2 O23 Da Ea A)6/38 oB)9 Giz Did E24 A)1 BV2  Oy3 D)2 E)2y2 
| Em | 10. ABCDEF düzgün Ve” ” 14. ABCD karesinin 
| 2. ABCDEFdüzgün A F 6. o ABCDEF düzgün ia : | altıgen köşeleri kesilerek 
| altıgen altıgen IKLI 1 JCGJ 3 ayrılıyor. 
| JEF|-5 cm 5 (AG) 1 (BEJ JAK|—|DG|—1 cm Geriye kalan düzgün 
olduğuna göre, LAGJ- 2/3 cm JAB|—3 cm B E sekizgenin çevresi 
İFC| kaç cm dir? — ii olduğuna göre, B m E | olduğuna göre, 48 cm 
altıgenin çevresi İ |KG| kaç cm dir? olduğuna göre, 
kaç cm dir? , karenin bir kenarı 
Cc L D 1 G i B Cc | 
kaç cm dir? | 
| C D : ri ” p | 
A) 3v6 B)4v3 6 D5 
| A)8 B)9 C) 10 D)5y2 E)Sy3 A) 24 B) 20 C) 16 D) 12 8. | ) A)6--6y2 B)6 4-42 C)3 62 | 
| | D)4-4y2 E)3 4-362 | 
İ 
| 11. O noktası ABCDEF A 
Tv düzgün altıgeninin li 
| NE ABCDEFGK düzgün 
| 3.  ABCDEF düzgün e E 7. ABCDEF düzgün ik E | iç teğet çemberinin dimi 8 A 6 K 
altıgen altigeninin çevresi meki ik g 
-6 cm 
JEC|6 cm iz em (0G) 1 (CDJ id N B G | 
” - olduğuna göre 
olduğuna göre, olduğuna göre, (0G|-9 cm > pi ig o | 
— pe aç cm dir? j 
IFC kaç cmdir? B E BDF üçgeninin B E olduğuna göre, ig 
çevresi kaç cm dir? | altıgenin çevresi GC F 
zl 
| kaç cm dir? C G D 
Cc D Cc D | © D E 
A)36 B)48 Cj)18V3 Ds2/2 Ese 
A)5 B) 6 CO)4y3 D)8 E) 10 me 8 ğ Deyi ii A) 62 463 B) 6V2 46 C)3V2 46 
y4 78 )9 ) öy ) D) GE E)6y3 
12. 
2 li Gi A F 16. ABCDEFGK düzgün i ii 
EE üzgün altigeninin 
4. ABCDEFdüzgün A E 8. ABCDEF düzgün , sekizgen 
altıgen 5 i ÇA F | merkezi BEJ 6m 
altıgen (OKJ 1 (DJ zi B G 
|AD|-4 cm |CG|-1 cm olduğuna göre, 
Ni z |CK|2 cm B E 
olduğuna göre, |GD|-3 cm Ni n İDF| kaç cm dir? 
B E olduğuna göre, 
IBD|4#|DF| olduğuna göre, B E 3 C F 
z JOD| kaç cm dir? 
toplamı kaç cm dir? |FG| kaç cm dir? : 5 
İzi 
A | .” Ti 
CIG 3 D | A)3 B) 4 C)5 D) 43 E)5vy2 A)6 BA/2Z G27 DS E)3y2 
AMW3 BB C10 Des Et12 A3 Biziz Osy2 Days EYS 
ile ee oan SB 4. 4D se be e m e mm 16) 
— 174 e — i i Mame i , 
KONU KAVRAMA SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI | KONU KAVRAMA SERİSİ 175 GEOMETRİ SORU BANKASI 
































TEST /4 


ÇOKGENLER 


ü 5. 
ABGDEF düzgün A F 


altıgen 

,cp|2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABF) 


kaç cm? dir? 





ABCDEF düzgün A E 
altıgen 

|CD|2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(CDF) 

kaç cm? dir? 






A) 23 B)3v3 


ABCDEF düzgün A F 7. 
altıgen 
|(CG||GD|-2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ACG) B 


kaç cm? dir? 


Cc 2 GZ2D 


4/3  BSVZ ©6 Day2 E3y3 


ABCDEF düzgün A E 
altıgeninin çevresi 
12cm 

olduğuna göre, 
Alan(ACE) 


kaç cm? dir? 





C D 


3/3 Bs 4/2 De Beyi 


470 





ABCDEF düzgün A 4 E 
altıgen 

EKİ (DKI 
JAF|4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(KCD) 

kaç cm? dir? 


A)2 B)2v3 


ABCDEF düzgün A E 
altıgen 

A, G, C doğrusal 
JED|5 cm 
JAG|-6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AFG) 

kaç cm? dir? 





A)12/3 o B)6Y3 


ABCDEF düzgün A G F 
altıgen 

|CD|54 cm 
olduğuna göre, 
Alan(CDG) 

kaç cm? dir? 





A)18 (oOB)12 Ces Daya Ee 


ABCDEF düzgün A EF 
altıgen 

(EGİ 1 JACI 
(GGC|3 cm 
olduğuna göre, 
Alan(EGC) 

kaç cm? dir? 


C D 


A)6  Bay3 o BE. 















| 
| 
| 
| 
| 
| 

















ÇOKGENLER TEST /4 
9. ABCDEF düzgün A EF 13. O noktası ABCD... 
altıgen düzgün onikigeninin 
(BF| köşegen merkezi ; 
(BK|<JKF| Alan(OBC)—5 cm? Al 
|ED| 6 cm olduğuna göre, 
olduğuna göre, onikigenin alanı 
Alan(FKC) kaç cm? dir? B C 
kaç cm? dir? 
G D A) 35 B) 40 G) 50 D) 60 E) 66 
A) 24 B)18 Ci2/3  D)15 OEey3 
14. O noktası ABCDE 


10. ABCDEF düzgün 
altıgen 
TAEJ ve (BFJ * 
köşegen 
Alan(AKF)-6 cm? B 











düzgün beşgeninin 
iç teğet çemberinin 


merkezi 
ire| 2 
jiFD| 3 


Alan(OFC)-2 cm? 
olduğuna göre, 
beşgenin alanı 














kaç cm? dir? 
z A) 15 B) 20 GC) 22 D) 25 E) 28 
C D 
olduğuna göre, Alan(ABK)-*-Alan(EFK) toplamı kaç 
cm? dir? in 7 ' Va 
23 . ABCD... düzgün 
A) 18 B) 21 C) 24 D)27 OoOE)30 onikigen 
O noktasi düzgün 
onikigenin çevrel Aİ 
; N EE çemberinin merkezi 
11. ABCDEFGH düzgün A H IBHJ 4 OC) 
sekizgen |BH|J3 cm 
|BH|8 cm i 
5 — FN 7 
olduğuna göre, olduğuna göre, onikigenin alanı kaç cm? dir? 
Alan(BHF) 
: A)56/3 B)54/3 C)48/3 D)6O0 E)108 
kaç cm? dir? 
16. O noktası ABCDE.. 
DK 
A)24 Oo B)30 C) 32 D) 40 E) 48 BUZ GL Ok 
iç teğet çemberinin 
merkezi 
1 
DK|-—|KE 
(DK) ZKE| 
iş LE Alan(OEK) -8 cm? 
12. Çevrel çemberinin yarıçapı 4 cm olan bir düzgün , 
onikigenin alanı kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABCDKO) kaç cm? dir? 
A) 60 B) 48 6) 40 D) 36 E) 32 A) 20 B) 24 GC) 28 D) 30 E) 32 
9-E 10-C 11-C 12-8 13-D 14-D 15-E 16-E 











AAA İİİ ŞİLA AŞ Şİİ AAA AAA İSİ Aİ LALA AAA LİLA ŞİŞİ AAA İİİ İİİ Ş AAA İLLA İİALAŞLA AAA 4444444444444 





yayınlar 
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DÖRTGENLER TEST / 1 
1.  mMABG)-95 5.  (ACILBDI A 
m(BCD) 1109 |AC|-8V2 cm 
m(ÂDE) -80* (BD|-7 cm 
olduğuna göre, (OB D. 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
C 
A)14 B)i4j2 G28 D28j2 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 
A)75 Ooo B)85 C95  D)105 E) 115 
6.  JACILIBDI A 


(AEJ ve (BEJ 
açıortay 


m(BCD)—110* 
m(ADC)—60* 
olduğuna göre, 
m(AEB) kaç 
derecedir? 


A)85 (o B)90 


(BEJ ve (DF açıortay 
m(BAD)-100* 
m(BCD)-70* 
olduğuna göre, 
m(BEF) kaç 


derecedir? 


(ACILJBDJ 
JAB|4 cm 
ICD|9 cm 
|AD|v47 cm 
olduğuna göre, 
IBC| kaç cm dir? 


A 2/10 





C) 95 





G 


B2j11 Gaf D7 








7.  MACINIBDİŞEJ A 
m(AED)-60* 
|AC|-2V7 cm 
/BD|2y21 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 21 GC) 24 


8. JAGINIBDI-KEJ A 
m(DEĞ) 120 


D) 27 





Alan(ABCD) -48 cm? 
olduğuna göre, 
JAC|.JBD| B D 
çarpımı 
kaç cm? dir? 


E) 30 


JACI.JBD|-20V3 cm? B Dp 
D JED|—4JBE| 


G 
olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 
E)5 yz A12/3 Bi5 Giz Do j3 


1280 




















C G D 


olduğuna göre, dörtgenin köşegenlerinin uzunluk- 
ları toplamı kaç cm dir? 


D) 28 E) 32 








olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


AG B3/j2z Osj3 Dejz2 


DÖRTGENLER TEST /1 
9. IJACInIBDISSEK A 13. ABCD deltoid A 
JED|-4|JBE| (ABJ-JAD| 
Alan(ABC) 7 cm? m(ABE)-106* 
- .. B D 
Gina gre, olduğuna göre, 
> Alan(ABCD) kaç a 
em? dir? m(ADC) kaç derecedir? Bİ D 
GC 
A) 21 B) 28 C) 35 D) 42 E) 49 
C 
A) 74 B) 87 C) 90 D) 100 E) 106 
10. JACIin|/BDI-£E) A 
LAMEL, 3 
| JEC| 4 
| BEL 1 B D 
|ED| 3 14. Köşegenlerinin uzunlukları 7 cm ve 12 cm olan bir 
Alan(ABE)-6 cm? deltoidin alanı kaç cm? dir? 
| - A) 21 B) 42 GC) 63 D) 84 E) 105 
| olduğuna göre, Alan(ECD) kaç cm? dir? 
t 
A)12 — B)18 
! 
İ 
15. ABCD deltoid N 
|ACJ köşegen 
| 11. ABCD dörtgen JAB|JAD| 
İ E, F, G ve Küzerinde 
EE BE|—|EC 
bulundukları kenarla- SELE B D 
rın orta noktaları JEF|-8 cm 
| IFE| 16 cm olduğuna göre, 
i olduğuna göre, JED| kaç cm dir? 
|GK|J kaç cm dir? 
| © 
| A) 16 B) 18 G) 20 D) 22 E) 24 
| A)4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20 
İ 
| 
i 12. ABCD dörtgen i 
| E, F ve G üzerinde 16. ABCD deltoid A 
| bulundukları JACI ve (BD 
kenarların orta > 
noktaları iğ 
JEF|—(x*-5) cm Ni a 
bütünler açılar o B D 
İEG|—(9—x) cm 
(BE| 2 cm 
İED|s9 cm 
| Ğ 
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Test (1) Dörtgenler 
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© PARALELKENAR 


1. 





KONU KAVRAMA SERİSİ 





ABCD ii i 5. 


paralelkenar 
m(ABG)—m(BAD) 4-40 


B C 


olduğuna göre, m(BCD) kaç derecedir? 











A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 
6. 
ABCD paralelkenar A D 
M(ABE)—-3x4-10* 
m(ÂDG) —5x-30* 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 
A)140 B)130 C)120 D)110 
7. 
ABCD paralelkenar D 
(BEJ 1 (DCJ 
m(ÂDC)-130* 
olduğuna göre, m(EBE) kaç derecedir? 
A) 30 B) 40 G) 50 D) 60 E) 70 
ii 8. 
ABCD paralelkenar i A D 
JAE| açıortay 
m(BCD)-m(ÂBG) 4-20” 
B E GC 
olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? 
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
184 — 








ABCD paralelkenar A D 
JAE|-|DG| 
m(DCB)—115* 





B 


olduğuna göre, m(BAE) kaç derecedir? 


A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 


ABCD paralelkenar A © p 

İDEJ L JABJ 
IDFJ 1 (BCJ 
m(DAB)—50* 





olduğuna göre, m(EDF) kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


YA 


olduğuna göre, m(BFE) kaç derecedir? 


ABCD paralelkeriar 
(AC) köşegen 
IDF||JBE| 
m(ÂDB) 40 


A) 40 B) 50 C) 55 


D) 60 


E) 70 


ABCD paralelkeriar 
C, D, E doğrusal 
IBFJ ve JDFJ 
açıortay 





B C 


olduğuna göre, m(SFD) kaç derecedir? 


A) 100 B) 90 G) 80 


TEST /1 








“FAMALELIILIĞAR 
"9. ABCD paralelkenar A D 
JBC|7 cm 
İDC|5 cm 
5 
B 7 Cc 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 22 G) 20 D) 18 E) 16 


10. ABCD paralelkenar A 2x D 
JAD| 2x cm 
İDC|x cm 
paralelkenarın 
çevresi 54 cm 
B (0 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 18 B)17 O 6)16 D) 15 E) 14 











“TESTİ 


M—— NN © ——— 


13. Aşağıda verilenlerden hangisi paralelkenarın özel- 
liklerinden değildir? 


A) Kenarları birbirine paraleldir. 

B) Karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. 
C) Köşegenleri birbirini ortalar 

D) Ardışık iki köşesinden çizilen açıortaylar dik kesişir. 
E) Köşegenleri dik kesişir. 


14. ABCD paralelkenar A D 
(DEJ 1 (BEJ 
|AB|-6 cm 6 
5 
İDE|-5 cm 
B G E 


olduğuna göre, |CE| kaç cm dir? 





11. ABCD paralelkenar A 12 D 
JAE|-2 cm 2 
JAD|12 cm 
IDC|s8 cm 
İFG|s6 cm 
; F 6 C 


olduğuna göre, |BE|--|BF| toplamı kaç.cm dir? 


A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10 
12. ABCD paralelkenar A g D 
DE) -80* 4 KW 

m(ÂDC) 80 | 80' 
m(BAE)-20* 

6 
JAE|-6 cm 
JAD|-9 cm 

E G 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 30 E) 36 





1-D 2-D 3-B 4-E 5-B 6-C 7-E 


D) 70 E) 60 
GEOMETRİ SORU BANKASİ A m 
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A) YT B)2y3 c)3 DAS E)4 
15. ABCD paralelkenar A D 
m(ADE)-m/AEB) 7 
İDC|s(x*2) cm ei 
|AE|—(2x-1) cm 
GN 
B E C 


olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)3 B)4 c2y5 D) 5 E)3y3 
16. ABCD paralelkenar A D 

JAEJ açıortay 

JBE|(x4*3) cm 

3Xx-5 
İDC|(3x-5) cm 
B x*3 E G 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)3 B) 4 G)5 D) 6 E)7 


10-A 11-C 12-D 13-E 14-A 15-D 
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li 





DALI GEZİ PATİ 





1. o ABCD paralelkenar A D 
BAD ve DEB 
bütünler açılar 
|BE|2 cm 
|DE|-6 cm 
|ECj 5 cm 
olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


B 2 E 5 G 


A) 26 B) 25 C) 24 D) 23 E) 22 


2. ABCD paralelkenar A E E D 
(CEJ ve (BFJ 
açıortay 
|EK|-4 cm 
|KF|6 cm /2 
olduğuna göre, B G 
JEF| kaç cm dir? 


A)7 B2M41s8 245 D8 


3. o ABCD paralelkenar A D 
(DF| açıortay 
(DFJ 1 (AEJ 
İBE| 7 em 


JEC|2 cm 


B . 7 E2C 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


A) 36 B) 34 Cc) 32 D) 30 E) 28 
4. ABCD paralelkenar A D 
(AF) ve (DEJ j 
açıortay 
|BE|2 cm 
B 2 E F G 


olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


A)1 B) v2 Cc) ya D)2 E)3 
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186 ——— a ——  — ——— — 




















olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 











PM ME PARALELKENAR” TEST /2 
ABCD paralelkenar A 9. ABCD paralelkenar E 13. A 4 D 
(BEJ ve (CEJ B, A, E doğrusal 
açıortay m(BCE)-m(ÖCE) 
(EF) / Ipcj m(EAh) <m(DAH) 
JEF| <4 em /> 7 JAHJs4 cm 
B F € JEH|—2 cm B C E 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? |IDC|—3V5 cm ABCD paralelkenar, 
c (AEJ n (BEJ SE) 7JBK|-5JBD| 
A4 o B)6 c)8 D) 10 E) 12 olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? olduğuna göre, |CE| kaç cm dir? 
A)9 B 
A)5  B)3y5 O45 Do BS ) e 4 208 Ele 
, ABCD paralelkenar A D 14. ABCD paralelkenar A D 
AEB ve ADE m(ÂED) <m(AFB) 
tümler açılar YO ARC par Ürüne A D IBF|-2 cm 3 
JAF|s 2/6 cm EEE te JEC|1 cm - 
IDF|6 cm z —— İ Tier |ED| 8 cm 1 
B 2 F C 
N 2 : IBF| 52 cm N . 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? B E “ olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? 
A)SY2 Ba/i8  CayiS Ds Eto | A) 2 B)3 04 D) 5 ©) 6 
! 
| A) 4 B) 5 Cc) 6 D)8 E) 10 
i 15. ABCD paralelkenar A D 
| — — 
i M(ADE) <m(FDC) 
ABCD paralelkenar A ü | 11. ABCD paralelkenar A D JAE|6 cm 6 
EB|2 
(AEJ 1 (BD) aleni else) e e e z 
— 4 cm 
(GFI 1 (BD > İDF|6 cm z 2 . A 
JAE|-6 cm çi 
ğ a 5 
öldüğüne, Görü, olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 
|CF| kaç cmdir? B C B c 
| olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? A) 12 B) 11 Cc) 10 D) 9 p) 8 
A)2y2 B) 2v3 Cc 4 D) 5 E)6 | 
A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 
| 16. A D 
| 4 
12. ABCD paralelkenar A B E 
ABCD paralelkenar A D | (AEJ n BBDIXIF) 2 
(AEJ 1 (BDJ | IBK|—|DK| B Ee 3 çG 
CFJ 1 (BD 6 O i EC|s52|BE — — 
ll R dl | ii ABCD paralelkenar, m(BFD) -m(BED) 
6 cm —4cm 
|CFİs4em | N N a JAF|-4 cm, |BF|—2 cm, |JEC|-3 cm 
olduğuna göre, |EB| kaç cm dir? 
LER) v5 emi olduğuna göre, |KF| kaç cm dir? Düne lee Ea 


lw 


A)3 B)4 c) D)5 E)7 





A)SVS o B)6V5 





A)4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 2 
OS Des ge TA 2B 3C 4D 5C 6C 7E 8&A SE 10D 1iD 12A 13D 14C  15E 16-0) 
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LELKENAR 


GİNE İSE ME LL SA ŞO SM. çe og KAM NN EZDİ AEMMRI) 


















5. ABCD A ABCD paralelkena- A D 13. ABCD paralelkenar 
































1. © ABCD paralelkenar A E D D i A D 
JEFIJ 1 (BC) paralelkenar rının alanı 44 cm (BE|—|JEG| 
JEF|s5 cm M(ABE)-45* v2 Alan(DEC) 5 cm? 
(BC|8 cm JAB) 4/2 cm 
(BCj-9cm o B 9 “e ; ji Bi C B E c 
Zi j > olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? i . 5 5 2 di u 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? li i olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
B)30 o C)24 D) 12y2 E)i i 
A) 50 B) 40 C) 85 D) 30 E) 20 RLae beee pa ) 18 A)8 B) ii Cc) 22 D) 24 E) 28 A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
a me N N 6. RPCE paralelkenar A D | 10. ABCD paralelkena- ? : 14. ABCD paralelkenar 
(DEJ 1 (BEJ Mei rının alanı 50 cm? lEĞİ >x em 
ie DE|2x cm 
|IDE|7 cm > |ES| seen 4 | Reş 
/BG|<9 cm 8G ei | e 
5 S2 B C 
B 9 c E E > | B Ğ i 
Ri > Bai > > Bol 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç em? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? | olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 
A)90 o B)8i OoOC)72 o D)63 Aiz Bis GI8 DNS Bm . A18 OoOB20  C25  D)38 AS Bio Ci5 D20 E)35 
İ 
i 
| 
İ 
| 11. ABCD paralelkenar A D 15. ABCD paralelkenar A ” D 
© LA 
Mi ei : 7. & ABCD paralelkenar A D LAFI 1 JEDJ LAFI ve (DEJ v 
(ABI 1 (DBI (ACJNIBDI-1EJ <7 JAF|-6 cm açıortaydır. 
ipoje4 in m(DBC)—30* JED|-9 cm © |AF| s5 cm 
- 2y13 3 
1BG| cm (BC|-9 cm e | / l İDE|s4 cm - / N 
B 2/13 |(BE|-6 cm 0 4 © 
| olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
> ” EN 
liğini ete ANCA e Ol GİR olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? | 
A) 40 B) 44 C) 4B D) 50 E) 54 A) 20 B) 25 G) 30 D) 35 E) 40 
İM a A)70 oBS4 C48 Dao  E)36 
i 
12. ABCD paralelkenar 16. ABCD paralelkenar A D 
ye ii 
, İ ACI ve (BD IBF||FG| 
4. — ABCD paralelkenar A 8. & ABCD paralelkenar A » | > | ve (BD) 
» köşegen İDE|s3JEC| 
(AEJ 1 (DC) LEG) 1 JAB) | , 
Alan(DEC)-18 cm? Alan(EFC)-3 cm 
İDE|-İEC| 10 JAE|-4 cm 
JABJ10 cm IBE j2 cm 5 e 
BC|-13 cm |EG| <6 cm r Ni N ? 2 
B 13 c C İ olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(AECD) kaç cm? dir? 2 
A) 36 B) 40 C) 48 D) 68 E) 72 A) 32 B) 36 G) 40 D) 44 E) 48 
8 
A)120 (O B)1i0 OC)i00 o D)90 ipa —pde eee çek, vee (8 20 8D 4A SA &D 7B SA SG 1i0C ME İZE 13C İ4B ISA 16-E) 
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B 6 C 

ABCD paralelkenar 

m(AEC)-30*, |AB|—|DE|-4 cm, |BC|-6 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


C) 12/3 


D) 18/3 


Ai2 B)24 


2. ABCD paralelkenar 
(BDJ köşegen 
JED|5(BE| 
Alan(BCD)-48 cm? 


B Cc 


olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 
3.  ABCD paralelkenar 4 E D 
JAD|—4JAE| 


Alan(AEB)-3 cm? 


B 


olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 


A) 6 B) 9 GC) 12 D) 15 


4. ABCDparelelkenar 5 D 
Alan(AEB) 12 cm?. 
Alan(DEC)-8 cm? 


B 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 GC) 36 D) 40 
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E) 36 











E) 18 


E) 48 


190 





9. ABCD paralelkenar A E D 

















13. ABCD paralelkenar 





A D A E D 
e (BFJ ve (CFJ LE) 4 (BG) 
> F açıortay IKU L(DoJ 
6 : 
e (EF) / IDC) S|AD|-3JDC| E 
3 JEF|—i cm JEF| (KL) 24 cm K 
B C g |DC|-6 cm e olduğuna göre, 
ABCD paralelkenar olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? |EF| kaç cm dir? 
(BEJ 1 (DE), |BF|<3JAF|, |BE| <3 cm, |DF|10 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? A) 10 B)9 08 D)7 E) 6 
A) 8 B) 10 C) 13 D) 15 E) 18 
A) 40 B) 35 Cc) 30 D) 25 E) 20 
| 10. ABCD paralelkenar R D 
AE| ve (BE 2 : 
ABCD paralelkenar N N e | (AE| ve (BEJ 14. ABCD paralelkenar A D 
LAFI ve (BFJ IŞ | li ” (BD) köşegen e 
A | en TAE) n TARIMA) 
açıortay E i JBHJ—4 cm |DEJ |Ecİ E 
EF) / TADI | B C J e 
(BC|-9 cm > (BFJ-JFG| Zi 
JAD|10 cm 3 i a - B F Cc 
JEF|-7 B G olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? İFE| 6 cm 
z/ cm N 
a N 3 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? olduğuna göre, |KL| kaç cm dir? 
A)36/2 oB)48 C)386 Day E27 
A)3 B) 4 C) 5 D)6 E)7 | Ayi B)2 c)3 D)4 E) 5 
| 11. ABCD ii Z e 15. ABCD paralelkenar A D 
ABCD paralelkenar A D paralelkenar (BDJ köşegen 
JAEJ 1 (BDJ (ABI 1 ACI (AEJ m JAFI <A) E 
|BE|<4 cm | (CEJ 1 JADI (DE| |BF| 1 
|AE|—5 cm | JED|xiecm Og Ç |EC| JFcj| 3 > 5 
/ - JAE|-9 cm IDL| 5 cm 
! olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, |BK| kaç em dir? 
olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 
| A22 B24 C26 D28 Esa Alg ia e 23 ER 
A) 18 B) 15 G) 13 D) 12 E) 10 | 
İ 
| 
| 12. ABCD paralelkenar A D 16. ABCD paralelkenar A D 
ABCD paralelkenar A ED | IFEW/ACI LAFI 0 (BEJ 4k) 
|(DF|-3JFG| | 2JBE|—3JEG| F İDE|XJEC| E 
|(AE|—4JED| | İFE|<21 cm ai (BFJ-2JFC| 
ZN IKFJ -3 cm 
: B E C B ii 
- i | olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? 
e -.. Alan(ABE) 
ld çi kaçtır? 
olduğuna göre Alan(BFG) oranı kaçtı 
A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 A) 12 B) 9 Cc) 8 D) 6 E)5 
9 8 19 18 16 
> B) 2 O bj e 
) 4 ) ) ) 7 E 5. 1-C 2-B 3-C 4-D  5A 6-D 7-E 8-E 10-A it-E 12-E 13-D 14-D 15B 16B 
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EŞKENAR DÖRTGEN 


1. 


ABCD eşkenar dörtgen A D 

m(ACB)—50* 

olduğuna göre, 

m(ADC) 

kaç derecedir? 
B G 


A) 50 B) 70 


Cc) 80 


D) 90 E) 110 


ABCD eşkenar 
dörtgen 

(AE) açıortay 
m(ABC)-64* 





olduğuna göre, m(AEC) kaç derecedir? 


C) 105 (OD) 116 


ABCD eşkenar A D 
dörtgen 

m(ÖBC) 37 

olduğuna göre, 

m(DAC) 


: EN 
kaç derecedir? B C 


A) 37 B) 48 C) 53 D) 74 E) 80 


ABCD eşkenar A 


o 


dörtgen 

(AE) 1 (BCJ 
IBE| 2 cm 
|EC|4 cm 


B 2 E 4 Cc 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A4 B)5 o) 4y2 D)3y3 E) V33 
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E) 120 


194 








ABCD eşkenar A D 

dörtgen 

(CEJ 1 (ABJ 

JAE|-2JBE| 2 

ke > < i 
B C 


olduğuna göre, eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm 
dir? 


B) 8v10 


A) 83 o 12/8 
D) 95 E)1i2V5 
ABCD eşkenar A D 
dörtgen 
JAC|8 cm 
IBD|10 cm 
B Cc 


olduğuna göre, eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm 
dir? 


A)4y6 B)8y3 o 40 
D) 4yaİ E)6y30 
ABCD eşkenar A D 
dörtgen i 
TAEJ 1 JADI 
IBE|4 cm 
|ED|10 cm 
B 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
AVY3O BA/2 Cja/3' D5N2 Ee? 


Köşegenlerinin uzunlukları 16 cm ve 10 cm olan 
eşkenar dörtgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 40 B) 80 GC) 100 D) 120 E) 160 
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TEST /1 
9. &ABCD eşkenar 13. ABCD eşkenar A D' 
dörtgen dörtgen 
JAG|12 cm IDEJ 1 (BEJ 
(BD|-8y/3 cm İDE|-3 cm 
|CE|1 cm 
B GC B C 1 E 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç om? dir? 
A)9Y3 B)10vV3 C 12/3 A)3v10 B) 410 Cc) 6/3 
D)8V6 E)i2vV6 D) 6V5 E)3vi5 
10. ABCD eşkenar A E D A AĞCONER 
aki > eşkenar 
JAEJ-İFCİ dörtgen 
(BD|-4JED| 
Alan(ABCD) -48 cm? 
B F GC Za 
Alan(ABCD) (2x4) cm?, Alan(AEFB) —(2x—5) cm? B Cc 
olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 
A) 6 B)7 Cc) 8 D)9 E) 10 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
11. ABCD eşkenar 15. ABCD eşkenar 
dörtgen dörtgen 
LACINBEJ1F) AFI-L (ee) 
JAE|—JED| JAF|-9 cm 
Alan(AEF) -5 cm? |DE| <8 em 
B a B F C 
olduğuna göre, Alan (BFC) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) 24 B) 36 ©) 48 D) 60 E) 72 
12. ABCD eşkenar A . “<p 16. ABCD eşkenar 
N 47) 
dörtgen 2 dörtgen 
(ABI 1 (AEJ E (BDI köşegen 
JAE| 43 cm m(ECE)-m(ÖCE) 
İDE| <2 cm 1BF|-4 cm 
olduğuna göre, B C |CE| 5 cm iç C 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, Alan(ABF) kaç cm? dir? 
A)8y/39 B)12/3 C)8v/7 D)8Vİ7 E)4y39 A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
| © 2B 3-C 4-GC 5-E 6-D 7-AA 8-B 9-C 10-B 11-C 12-A 13-A 14-D 15-B 16-A 





"EŞKENAR DÖRTGEN 
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Konu Kavrama Serisi 





—> 
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17.BÖLÜM 





DEGERLENDİRME © Doğru : 


Testita Eşkenar Dörtgen 


TOPLAM | f Ni İİ | | 


BİTİRME HEDEFİ 

















BİTİRME TARİHİ 


Test (1) 
Dikdörtgende Açı ve Uzunluk 


NOTLAR Test (2) 


 Dikdörtgende Uzunluk 


Test (3) 
Dikdörtgende Alan 


Test (4 - 5) 
| Karma Testler 











#bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDbbD) 


bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 


kartezyen 


egeli yayınları 





»rrrerrer>rrrebebeDDPDRDPDRDDDDEDDDBbbbbbDbbbDDbDDDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbboppbböpbppbb? AAA LA AŞA AŞİLİ LİLİ ALİLAİİA İİİALİLİGAAL İŞ ALAİLLAAİLLAALİAAİ 400444 


eğitim yayınları 





ARM A ŞA ARNA AŞA A Pİ AA A 


; 
tl 
ryan 
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ABCD dikdörtgen 
m(DBC)—35* 


olduğuna göre, 
m(8DE) kaç 
derecedir? 


A) 35 B) 45 


ABCD dikdörtgen 
m(BFE)-125* 
olduğuna göre, 
m(FED) kaç 


derecedir? 


A)145 o B)135 


ABCD dikdörtgen 
(BDJ köşegen 
m(DAC)-40* 
olduğuna göre, 
m(BEĞ) kaç 
derecedir? 


A)125 OB) 115 


ABCD dikdörtgen “ 


m(AEĞ) 1409 
olduğuna göre, 
m(ECE) kaç 
derecedir? 


A) 30 B) 40 


<N 


C) 55 


FN 


B 


C) 125 


C) 110 


NS 


C) 50 


D) 65 


D) 115 


D) 105 


D) 60 


GC 


E) 75 


C 


GC 


E) 100 


GC 


E) 75 


E) 105 
> 
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ABCD dikdörtgen 
|AE|<JEC| 
m(ÂEB)-80* 
olduğuna göre, 
m(ACB) kaç 


> 
o 


derecedir? B Ğ 
A) 35 B) 40 G) 45 D) 50 E) 55 
ABCD dikdörtgen A D 
JAE|-|8C)| 


m(ÂEB)-50* 
olduğuna göre, 
m(ADE) kaç 


derecedir? 


B E G 
A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 
ABCD dikdörtgen A E D 
—— —— Vs) 
m(BFE)<m(DFE) © 
mi 
M(ABF)—40* 
olduğuna göre, p 
m(BEF) kaç ) 
derecedir? B E G 
A) 40 B) 45 G) 50 D) 55 E) 65 
ABCD dikdörtgen 
A E F D 


m(ELD)-75* 
m(KGL)—140* 
olduğuna göre, 
m(AFK) kaç 


derecedir? 


nh 


U 
o 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 
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gine dd 


9. 


11. 


12. 


1-C 





JAD|-11 cm 

|DG|<7 cm 
olduğuna göre, 
ABCD dikdörtgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


A 14” D 
| 
B C 


A) 18 B) 24 G) 28 D) 32 E) 36 
(p| 3 
(pc) 2 A D 
ABCD dikdörtgeninin 
çevresi 60 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 
| B (e 
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
JAD|-2JAB|—10 cm 
“ |FB|—2cm 
JED| <5 cm r 
2 
B Cc 


olduğuna göre, JAF|-|AE| toplamı kaç cm dir? 





A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 
JAD|—(8x4-1) cm A 3x4-1 D 
|BC|—(2x4*-6) cm. 
|DC|(x4*3) cm 

z Ni x-3 
olduğuna göre, 
ABCD dikdörtgeninin 
çevresi kaç cmdir? p 2x46 C 
A) 24 B) 30 GC) 36 D) 40 E) 48 

2-A 3-E 4-B 5-B 6-D 7-E 8-D 








13. 


16. 
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a yk eli 





Farklı iki kenarının birbirine oranı > olan dikdört- 


genin kısa kenarı 6 cm olduğuna göre, uzun kenarı 


kaç cm dir? 
A)8 B) 9 6) 10 D) 11 E) 12 
ABCD dikdörtgen A D 
|BD|JAD|41 
İBC|S|DC| 7 
olduğuna göre, 
dikdörtgeninin 
çevresi kaç cm dir? B Cc 
A) 30 B) 32 C)34 D) 36 E) 38 
ABCD dikdörtgen A D 
BD|4V5 cm 
/BC|8 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 

B 8 C 
A)4 B) 5 C)6 D) 7 E)8 
ABCD dikdörtgen A D 
(ACI ve (BDJ köşegen 
JBE|5 cm 


olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 





B Cc 
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 
1i-C İZE 13B 14C İ5A 1 6-B| 





GEOMETRİ SORU BANKASI 








DİKDÖRTGEN 


1. o ABCD dikdörtgeninin A D 5. 
içinde bulunan P 
noktasının dikdörtgenin 
kenarlarına uzaklıkları 


toplamı 17 cm 


B G 


olduğuna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 17 B) 34 C) 54 D) 68 E) 85 
2. O ABCD dikdörtgen A 8 D 6. 
JAD|8 cm 
İDE|6 cm 6 
JABJ10 cm 10 


olduğuna göre, 
IBE| kaç cm dir? 


B C 





A 4/5 Be/2 —eyi5 Dy Eay3 
3. — ABCD dikdörtgen “a B 7. 
JAF|3 cm 
JAB| 6 cm 
|EC| 2 cm ii 
(BC|11 cm iü 
2 
B 11 GC 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A) 45 B) 9 G)3y10 D) 10 E) 12 
4.. ABCDdikdört & 
vw en 
e A D 
m(ADB)—30* 4 
IDC|3 cm 
olduğuna göre, 3 
JAD| kaç cm dir? 
B GC 
A)3 B)3Y2 Oo C)3vY3 D)5 E)6 


ei > 200 
KONU KAVRAMA SERİSİ 


Me neem ga ey eee İZ Gezi DİM 2. ei 








olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


TEST /2 
ABCD dikdör,gen |—oO| > b 
(AEJ açıortay Sİ i 
İEC|3 cm 
JAD|7 cm 
B E 38 Cc 
A)4 B) 5 Cc) 3y2 D) 42 E)6 
ABCD dikdörtgen A D 
JAEJ 1 (BDJ 
JBE| 2 cm 
|ED| 7 cm 


olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


< 


B C 

As Beys Csy2e DM4 Evs 
ABCD dikdörtgen A EE D 
(BFJ 1 JAEJ| 
IBE|xV5 cm 
|EF| 1 cm 

S — yo 
olduğuna göre, d 


JAF| kaç cm dir? 


B JS E GC 
A2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
ABCD dikdörtgen A D 
IDEJ 1 JACJ 
IBF 1 TACI 2» 
(EC 2 cm 
— - <7 
olduğuna göre, 
JAF| kaç cm dir? 
B G 
5 9 
A)1 B)2 — az 
) ) GE : D)3 E) 5 
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| 
; 
| 
i 
i 
i 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
İ 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


ce o Çi EREN ürdasm mm İeme in 





DİKDÖRTGEN 





TEST /2 


emma nn Ea ML yü zi GN ük 0008 ki GEZEN RE ZN ME EMEN GE SENE 


9. 


10. 


mek 
-— 
. 


il 
» 


hs 2-A SA 4-C 5--D 6D 7-C 


Köşegenlerinin uzunlukları toplamı 26 cm, kısa 


kenarı 5 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm 


dir? 
A) 16 B) 15 C14 o D13 E) 12 
ABCD dikdörtgen A 25 F D 
m(ABF)—30* 
14 
İDE|<JEC)| E 


J(AF|> 2/3 cm p 
B GC 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


D) 6 


A)3 B) 4 C)5 E)7 
ABCD dikdörtgen A D 
JACI ve (BDJ 
köşegen 

4 


JEC||DC|4 cm Ni 


B C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 





A)9 B)8 6 D)5vy2 Eyay3 
ABCD dikdörtgen A D 
IFEJ 1 (BGJ 
API 1 (DF 
JEF|51 cm 
JBE|-4 cm © 
lEC|-9 cm — 

B 4 E 9 GC 
olduğuna göre, |DC|J kaç cm dir? 
A)5 B) 6 7 D) 8 E) 9 
8-B 








16. 


10-D 


13. Yandaki şekildetüm A K 


köşeler dik açıdır. 
JAB|s17 cm 
1BC|29 cm 
olduğuna göre, 
şeklin çevresi 





kaç cm dir? 
A) 92 B) 88 C) 84 D) 80 E) 76 
ABCD dikdörtgen A D 
TAFI 1 (FEJ 
(BF||FC|-6 cm - 
JEC|4 cm 

4 

© 


B 6 F 6 C 


olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 
ABCD dikdörtgen A D 
IPB|1 cm 

IPC|sV42 cm 

|PD|s7 cm 


we <<... 


B Cc 
olduğuna göre, |PAJ kaç cm dir? 





A)2/5 B3ay2 GOV Da EZ 
ABCD dikdörtgen A D 
IPA|s11 cm 

IPB|7 cm 

IPC| 5 cm 

olduğuna göre, B c 
IPD|J kaç cm dir? 

z 5 
P 

A)VS7 Bay/s C6ey/2 DsN3 E) V70 
M-E 126 13A 148 15E 164 








ABARALTDİ CADI DAKNIKAĞI 











1. 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


ABCD dikdörtgen 
A 9 D 
JAD|-9 cm 
İDC|-6 cm 
olduğuna göre, 6 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
B GC 
A) 54 B) 48 C) 40 D) 34 E) 27 
ABCD dikdörtgen 
8 A 5x D 
JAD|—5x cm 
İDC|8x cm 
Alan(ABCD)—240 cm? 3x 
B Cc 


olduğuna göre, Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


C) 44 D) 50 


Çevresi 32 cm, kısa kenarı 7 cm olan dikdörtgenin 
alanı kaç cm? dir? 


A) 56 B) 63 C) 70 D) 77 E) 84 
ABCD dikdörtgen . A D 
(ADI-JDC|-2 
Alan(ABCD) -48 cm? 
olduğuna göre, 
|ADJ kaç cm dir? 
B C 
A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
202 





7. 





ABCD dikdörtgen 


e A D 
M(DAC) 309 —J 
JAC14 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B © 
A8 B)2V15 G)aY6 Dad pe 
ABCD dikdörtgen N N 
IBE|-JEC) 
M(ÂEĞ)—-135* 
JAE|< 5/2 cm 

<A 
B E GC 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 75 B) 65 GC) 60 D) 50 


Kenarları 4 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenin alanı 
Acm?, kenarları 6cm ve 7 cm olan bir dikdörtgenin 
alanı B cm? olduğuna göre (B — A) farkı kaç cm? dir? 


A) 22 





B) 20 C) 18 D) 16 E) 14 
ABCD dikdörtgen 
ğ A E D 
İDG|4 cm 
|BC|-7 cm 
olduğuna göre, 
Alan(BEC) 
kaç cm? dir? A 
B . 7 C 
A) 28 B) 24 C) 20 D) 16 E) 14 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





DİKDÖRTGEN 


9. 


10. 


11 


12. 


LA 








Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan bir dikdört- 
genin alanı 12 cm? olduğuna göre, çevresi kaç cm 
dir? 


A)8 B) 10 C) 12 


D) 14 


E) 16 


ABCD dikdörtgen 
JAE| 5 cm 
|BE| 2 cm 
IBC|—8 cm 





olduğuna göre, Alan(BEDC) kaç cm? dir? 


 A)32 B)36 Oo C)40 D) 44 E) 48 


. ABCD dikdörtgen 
JAF|—JBE| 5 cm 
IBF|s4 cm 
|EC|1 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı 


kaç cm? dir? 


A) 21 B) 23 C) 25 D) 27 


E) 29 


ABCD dikdörtgen A D 
(BDI köşegen 
(DE|-İCE| 
İBE|-6 cm 
|(DC| 3V6 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 1815 
D)16v10 


B) 16y15 
E) 1540 


C) 1513 








2-E 3B 4C 5D 6D 7-A &8-E 


13. 


14. 











A D i 
E L 
Sı 
6 
5 Sa 

B 4 C F 8 K 
Şekilde kenar uzunlukları gösterilen dikdörtgenlerin 
alanları S, cm? ve S, cm? dir. 


Buna göre, S, — S, farkı kaç cm? dir? 


A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 


ABCD dikdörtgen A D 
JEC|-2JBE| 

Alan(AEB)—6 cm? 

olduğuna göre, 

Alan(ABCD) 


kaç cm? dir? 


E) 40 


ABCD dikdörtgen A D 
/BD|<3JBE| 
IDC|8 cm 

(BC|-12 cm 





B 12 Cc 


olduğuna göre, Alan(AEB) kaç cm? dir? 








A) 12 B) 16 GC) 20 D) 24 E) 32 
16. ABCD dikdörtgen 

1BF)s|FC| 

İDE||JEC)| 

Alan(AED)-7 cm? 

B F G 
olduğuna göre, Alan(ABF) kaç cm? dir? 
A)5 B) 6 G7 D) 9 E) 14 
10-B 11-E 12-A 13-C 14-D 15-B 16-0) 








KONU KAVRAMA SERİSİ 


GEOMETRİ SORU BANKASI 














*p 
ABCD dikdörtgeninin dışında bulunan P noktasının 
TAD) ye uzaklığı 13 cm, (BCJ ye uzaklığı 4 cm 
JAD|—12 cm N 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 108 


B) 96 C) 84 


D) 72 


2. o ABCD dikdörtgen 
m(ABE)<m(CBE) 
JED|2 cm 
|DC|6 cm 


olduğuna göre, Alan(BEDC) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 28 Cc) 30 D) 34 
3. & ABCD dikdörtgen A D 
A, G, K doğrusal 
(EF) / (BC) G 
E F 
IDFJİFG| 
İKC13|BK| 
JEG|2 cm 


B K C 
olduğuna göre, |FG| kaç cm dir? 


A) 6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 
4. — ABCD dikdörtgen AL E 5 p 
(EB|<JEF| 
JED|5 cm 
İDC|s4 cm 4 
JFG| s2 cm 
B F2 G 


olduğuna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 22 B) 24 G) 26 D) 28 E) 30 


KONU KAVRAMA SERİSİ 
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li gri eriş te 





ABCD dikdörtgen 
(FEJ 1 JADJ 

(FBI 1 (FC) 
m(BCE)<m(BCH) 
JEF|—-2 cm 
IBFJ SV2 cm 


B C 


olduğuna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? 


Cc) 38 


A) 30 B) 34 D) 42 E) 46 
ABCD dikdörtgen A g D 
(DE|JBF| 

JAF|—4 cm 

|AD|9 cm 





B C 
olduğuna göre, Alan(EFC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 14 G) 16 D) 18 E) 20 
ABCD dikdörtgen A D 

1 
(FGİ 1 (FEJ e 2 
JAG|—1 cm E 
|BFİ—|DE|—2 cm 
|EC|<4 cm : 

© 

B?2 F C 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
ABCD dikdörtgen 
(EF) / (DC) 
IFG|4JBF| 


Alan(ABCD)—70 cm? 





B F GC 
olduğuna göre, Alan(ABFE) kaç cm? dir? 


A)7 B) 14 Cc) 18 D) 21 E) 24 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








İKDORTGEN — 








9. i A i D 





B C 


Birim karelere bölünmüş ABCD dikdörtgeninde 
taralı bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 15 B) 14 G) 13 D) 12 E) 11 


10. Kenarları 3 cm ve 5 cm olan bir dikdörtgenin kenar 
uzunlukları iki katına çıkartılırsa alanı kaç cm? 


artar? 
A) 15 B) 30 G) 45 D) 60 E) 75 
11. ABCD dikdörtgen A E Dp 
EFC eşkenar üçgen 
JBF|-2 cm 
JFC|4 cm 
B 2 F 4 C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)i2/3 B)18 C)24 Dile E1s8 
12. ABCD dikdörtgen Me ii — 
(BEJ 1 (EC) 5 
JAE|—3 cm 
JED|6 cm 
B G 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





13. 











B j4 GC 
Cevresı 48 cm olan ABCD dıkdortgeninden kenarları 
3 cm ve J cm olan dıkdortgen sekildeki gibi ayrılıyor. 


Büyük dikdörtgenden geriye kalan taralı parçanın 
çevresi kaç cm dir? 


B)31 








A) 48 C) 38 D) 34 E) 30 
14. ABCD dikdörtgen A E D 
(BD) JECİ-4) 
Alan(DFC) 15 cm” 
olduğuna göre, 
Alan(BEF) 
kaç cm? dir? B c 
A)5 B) 10 C) 11 D) 13 E) 15 
15. ABCD dikdörtgen a 3 E 5 D 
(ACI nm (BEJ XİFH KR 
JAE|-3 cm 
JED| 5 cm 
B C 
R DERİ R 
olduğuna göre, (BE| oranı kaçtır? 
ME EZ gz mp gi 
5 7 15 11 8 


16. ABCD dikdörtgen 


A D 
m(BAE) -m(EAĞ)<m(DAc) N 
|EC|7 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
B E 7 GC 








1-4 2-C 





A)t2/2 B)15V/3 Cj18/2 yad ge A)3 B) 5 Cc) 6 D)7 E) 9 
3E 4B 5-B 6D 7-C 8B 8D 10C 1tA i2E İSA 14E 15D 16-0 
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ABCD dikdörtgen 
JAE|-JBD| 
m(AEĞ)-70* 





olduğuna göre, 
m(EAĞ) 
kaç derecedir? B C 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
A D 
© 6. 
B GC E 
ABCD dikdörtgen 
TAEJ n (BEJJEJ, |DG|J-|GC), IDF|3 cm 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A)6 B)8 Cc)9 D) 12 
iL 7. 
ABCD dikdörtgen A YET D 
ape İS | 
JAE|İBE| 
JAF|4 cm E 
|(AD|- 6/3 cm 
B (0 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 
A)2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 
ABCD dikdörtgen A D 8 
(EF) 1 JABJ i 
JEB| 2 cm 
— i 8 
(BC|13 cm El 
|DG|8 cm 2 
z10 
IDF|510 cm B 13 c 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)S B4 O 


206 











B C 
ABCD dikdörtgen, |AC|-|DEJ, m(AEB)—24* 
olduğuna göre, m(BAC) kaç cm dir? 


A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48 
ABCD dikdörtgen A D 
IDEJ 1 Ac) 

JAE|-2 cm 

JEC|8 cm 


olduğuna göre, 
|BE| kaç cm dir? 





B Gi 
AM2 B3V5 Gaya meyi 2 
ABCD dikdörtgeni A D | 
beş eş dikdörtgene 
bölünmüştür. i 
Çevre(ABCD)-22 cm | 
B . C | 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? | 
A) 44 B) 40 C) 35 D) 32 E) 30 | 
ABCD dikdörtgen 
(DEJ 1 JACIJ 
|DE|-6 cm 
JEG|-9 cm 
olduğuna göre, i 
Alan(AEB) j 
kaç cm? dir? / | 
A)6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 


GEOMETRİ SORU BANKASI 

















13. 
Şekilde bir düzlem üzerinde bulunan ABCD ve DEFG 
dikdörtgenleri verilmiştir. 
JAB|5 cm, |EF|-18 cm 
olduğuna göre, |CG| kaç cm dir? 
A) 13 B) 12 C) 10 D)9 E)8 
14. 
F G 
ABCD ve EFGK dikdörtgen 
|AB|-5 cm, |AD|—9 cm, |KG|-7 cm, |EK| 8 cm 
taralı bölgelerin alanları S, ve S, 
olduğuna göre, S, — S, farkı kaç cm? dir? 
A) 11 B)12 C13 Dı 15 | 15. 
ABCD dikdörtgen 
IAEJ n (BDIxİF) 
J|EC|-2JDE| 
“Alan(DEF) -5 cm? 
B C 
olduğuna göre, Alan(ABF) kaç cm? dir? 
A) 10 B) 15 Cc) 30 D) 35 E) 45 
ABCD dikdörtgen 16. 
(EGİ / 1DCJ 
(KFIJ / IBCI 


Alan(AELF)-12 cm? 
Alan(ELKD)-9 cm? 
Alan(BGLF) -36 cm? 





B G C 


olduğuna göre, Alan(GCKL) kaç cm? dir? 


A) 18 B) 22 C) 24 D) 27 E) 30 








ABCD dikdörigen i E D 
IBF|<JFC| 

İDC|8 cm 
|AD|-12 cm 





B F ' C 
olduğuna göre, Alan(BFE) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 
ABCD dikdörtgen A E D 
M(EFO)—45* 
EF) 4/2 cm 
(BC|7 cm 
ZN) 
B F C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 30 Cc) 32 D) 34 E) 36 


ABCD dikdörtgen 
IKL|3 cm 
Yandaki şekilde 
dikdörtgenin çevresi 
46 cm 

olduğuna göre, 
taralı bölgenin 





çevresi kaç cm dir? 


A) 40 B) 43 C) 46 D) 49 E) 52 


ABCD dikdörtgen 
(CET 1 JAEJ 
2JBF|-3|FC| 
|CE|4 cm 
JAF|—9 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 

kaç cm? dir? 





A) 94 B) 90 GC) 82 D) 72 E) 64 





w 2C 3B 4-A 5-D 6D 7-E 8-D 9-B 10-A 


11-E 12-D 13-C 14-44 i1$E 16-B 
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TOPLAM 


e 
E 
: 
râ 
2 


Karede Uzunluk 


BİTİRME TARİHİ 


BİTİRME HEDEFİ 





Test (3 - 4) 
Karede Alan 


NOTLAR: 





Test (5) 
Karma Test 





44444 AAA AAA AAA AAA İİİ AAA AAA İİİ İİLİLAL ALAKA AAA İİİ 


İİ İAİMLMİMİNLMM Zİ uk e öp nn nl Ml sn Mn 






































tim yayınlar! 








KARE 


1. ABCDkare 
olduğuna göre, 
m(ABD) kaç 
derecedir? 


A) 30 B) 35 


2. ABCD kare 
m(ABE)<m(EBC) 4-309 
olduğuna göre, 
m(BEĞ) 
kaç derecedir? 


A) 30 B) 35 


3. o ABCD kare 
IBDJ köşegen 
(BE|<JED| 
olduğuna göre, 
m(AED) 
kaç derecedir? 


A) 120 B) 90 


4. ABCD kare 
(BD) köşegen 
m(DFE)-25* 
olduğuna göre, 
m(CEF) 


kaç derecedir? 


A) 45 B) 55 


B 


C) 45 


B 


C) 75 


B 


C) 65 


D) 60 


D) 60 


D) 70 


C 


E) 70 


Cc 


E) 45 


Cc 


E) 80 
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ABCD kare 
JADISIDEJ 


mM(ÂDE) 569 


olduğuna g 
m(BCE) 


öre, 


kaç derecedir? 


A) 29 


ABCD kare 
m(AEB)-24 
olduğuna g 
m(EBG) 


B) 26 


o 


öre, 


Kaç derecedir? 


ABCD kare 
AET 1 (DFJ 
m(ADF)-20 
olduğuna g 
m(AEB) 


öre, 


kaç derecedir? 


A) 70 


ABCD kare 
IDE|-JBG| 


B) 60 


m(CDE)—50* 


olduğuna g 
m(AEC) 


öre, 


kaç derecedir? 


A) 20 


B) 25 








G23D)20 E) 17 


» 
o 


D) 30 E) 35 





C) 50 


D) 40 


E) 30 


A D 


ip 


D) 40 E) 45 
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TEST /1 





Tüm kenarları eşit uzunluktadır. 

— Köşegenleri aynı zamanda açıortaydır. 
— Köşegenleri birbirini dik ortalar. 

— Köşegenlerinin uzunlukları eşittir. 


Yukarıda verilen özelliklerini tümüne sahip olan 
dörtgen aşağıdakilerden hangisidir? 





13. ABCD karesinin içindeki A 


U 


P noktasının |AD| ye 
uzaklığı 5 cm, 

(BCI ye uzaklığı 2 cm 
olduğuna göre, 
karenin çevresi kaç 














cm dir? 
A) Deltoid B) Paralelkenar B C 
Dikdört Eşk Ö 
S3 RGGDĞEN Bh kanar GOR A) 14 B).21 C) 28 D) 32 E) 36 
E) Kare 
14. ABCD kare A D 
/BD|-10 cm 
olduğuna göre, 
10. Bir kenarı 5 cm olan karenin çevresi kaç cm dir? Köksnlnr Geviesi KER 
cm dir? 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
B C 
A)20/2 OB)16V/2 OGt12/2 D)16 E)12 
15. ABCD kare A 9 D 
11. Bir kenarı 3 cm olan karenin köşegeninin uzunluğu İDE| s2 cm 2 
kaç cm dir? |AD|-9 cm E 
| olduğuna göre, 
A)3 B)3v2 C)6 D)5v2 E)9 |EC| kaç cm dir? 
B C 
A)7 B) 6 C) 5 D) 4 E)3 
12. , ABCD kare A D 16. ABCD kare A D 
JBC|(2x-2) cm (BF|-2 cm 
İDC|-(x*4) cm JFC|<7 em 
olduğuna göre, . xt4 JEC|<5 cm E 
karenin çevresi kaç olduğuna göre 
cm dir? İDE| kaç cm dir? > 
> 2x2 o G B2F 7 G 
A) 24 B) 28 Cc) 32 D) 36 E) 40 A)7 B)6 C) 5 D) 4 E)3 
| 1-C 2-D 3-B 4-D 5-E 6G-A 7-A 8-E 9g-E 10-C 11-B 12-E 13-GC 14-A 15-A 16-D 
KONU KAVRAMA SERİSİ 211 GEOMETRİ SORU BANKASI 





1. ABCDkare A D 
|AB|-2|BC|—-7 
olduğuna göre, 
karenin bir köşegeninin 


uzunluğu kaç cm dir? 


B ç 
A)5 B)7 G)5y2 D)7y2 E)8 
2. ABCD kare A D 
|BE|3 cm 
|EC(-4 cm 


olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


B 3 E 4 C 


A)VS8 B5V2 Gaya D2Ho E6 
3. o ABCDkare - A D 
|EC|1 cm 
/BC|5 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
E 
1 
B 5 C 
A)2/1 BYAI G2MO Das 6 
4. ABCD kare : A D 
|BE|2 cm 
JAE|5 cm 5 
olduğuna göre, 
IDE| kaç cm dir? E 
2 
B C 
AS/3 BE6J2 G8 DYO EyY74 
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ABCD kare 
JAB|s5 cm 
İDE|1 cm 

|BF| 2 cm 
olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


M)4 O BS 


ABCD kare A D 
(DEJ 1 (ACI 
İDE|-3 cm 
olduğuna göre, © 
JAC| kaç cm dir? 

B GC 
A)sY2 oB)5 C6 Dala Ese 
ABCD kare A D 

—— 

m(BED)-120* 
|BE|8 cm 


olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 


120' E 
8 


B)8V3 C)i2/3 Dt14/3 E) 16/3 


u 
Oo 


A)8y2 


> 
U 
m 


B GC 


n 


Kenarları 5 cm olan ABCD ve DCFE kareleri şekildeki 
gibi yanyana yerleştirilmiştir. 


Buna göre, |BE| kaç cm dir? 


A)10 B) 53 CO5/5 D13 E) 17. 
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| 
| 
İ 
| 


armin een mm ener mnmm leme en 








10. 


11. 


12. 


- |DF|s3 cm 








ABCD kare A D 13. 
— 

m(BFE) 1359 

IDE|>2 cm 

JEF|<4V2 cm 

olduğuna göre, 

JAB| kaç cm dir? 


A) 6 B)7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


14. 
ABCD kare 


—< 
m(BEF) 309 

IBF|S|FG| E 
JFE|4 cm 

olduğuna göre, 

JAE| kaç cm dir? 


> 
U 


7 


w 
TI 
(e) 


A)4 2/3 
D)14 3 


B)4-y3 
E) 2423 


2-3 





ABCD kare 
(AEJ £ (BDJ 
JEF| 2 cm 


> 
o 


olduğuna göre, 
JAF| kaç cm dir? 


(vu) 
O 


A)4/3  Bay2 G)yYso Dvy29 E2Y7 


ABCD ve AEFK kare E n 16. 
JEF|5 cm 
|ED|s6& cm 
olduğuna göre, 
JBF| kaç cm dir? 


» 
U 


ni 


(ve) 
O 


A)7 B) V6t c)8 D) 3.40 E) 10 








© TEST/2 


A D 
| 
Fi E 
4 

B G 





ABCD kare 

JEF| 1 (ABJ 
JAFI-2 cm 
İBF|4 cm 
olduğuna göre, 
JAE|J kaç cm dir? 


A8 B)5sY2 Gaya Deyi E2v10 
ABCD kare 
DEC üçgen 
|BE| 3 cm 
(BC(/-4 cm 


A D 
E 3 B 4 Cc 


olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)6/2 B)Y7O G)Y65 DSY2 E)Y47 
A D 
A 
B 7 Cc 3 G 

ABCD ve CEFG kare 

B, C, G doğrusal, |BC|7 cm, |CG|3 cm 

olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 

A)8 B)7 C) 6 D) 5 E)4 

ABCD kare A D 

(EFİ 1 (BGJ 

(BF|—1 cm 

JEF| 3 cm 

olduğuna göre, 

JAC| kaç cm dir? 

jel 
B 1 F G 
A)aJa Bayaz oya Dya Eg27 








(15 2-A 3B 4E 5B 6C 7E &C SA 10-A 


1D 12B 13-E 14C 15-D 16-8) 
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i TEST/3 
| 1. OABCD kare A 5 D 5. ABCDkare > 
JAD|—5 cm JAC|—6 cm 
| olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(ABCD) Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? 
B Cc B Cc 
A) 20 B) 25 
) ) G) 30 D) 35 E) 40 A) 18 B) 22 C) 24 D) 30 E) 36 
6.  ABCD karesinin JADJ A P D 
kenarının üzerinde bir P 
2. o Çevresi 24 cm olan karenin alanı kaç cm? dir? DALAR ARE 
P noktasının (BC) ye 
A) 24 B) 28 Cc) 32 D) 36 E) 40 uzaklığı 9 cm 
olduğuna göre, 
karenin alanı 
kaç cm? dir? Gi © 
| A) 36 B) 45 C) 54 D) 72 E) 81 
3. — Alanı 49 cm? olan karenin çevresi kaç cm dir? 7. o ABCD kare A D 
i JAB|2JADJ-5 
A) 49 B) 44 Cc) 38 D) 32 E) 28 olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 
B G 
A) 36 B) 25 C) 16 D) 9 E)4 
4. ABCDkare A D 
JDC| (42) em 8. ali A * D 
(BC| (8) cm (BC) 30 
olduğuna göre, XL İBE| -6 cm 
Alan(ABCD) olduğuna göre, 5 
kaç cm? dir? MaHâBOD) 
kaç cm? dir? 
B 8-x C Z<) 
B GC 
A)9 B)-16 GC) 25 D) 36 E) 49 
A) 27 B) 24 C) 21 D) 20 E) 18 





a A nn 
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o TESI/3 


m m a mm 


ABCD kare . 











9g. o ABCD kare A D 13. 
JBE| 2 cm JAEJ-4 cm 
JEC| 3 cm JED|-2 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(ABE) Alan(BEC) 
kaç cm? dir? kaç cm? dir? 
A) 16 B) 18 GC) 20 D) 22 E) 24 
A)5 B)7 Cc) 9 
14. ABCD kare A D 
10. ABCD kare (AEJ 1 (BD| 
IDE||EC| JAE|-3 cm 
(BF|-2 cm Siçtiğüne göre, © 
JFC|-6 cm Alan(ABD) 
olduğuna göre, kaç cm? dir? 
Alan(FEC) > — 
kaç cm? dir? 
A)4 B)6 Cc) 9 D) 12 E) 15 
A)8 B) 10 Cc) 12 
15. ABCD kare 
IBF|<İ|FG| 
11. ABCD veEFGH kare JAE|7 cm 
JAD|—5 cm JED| 1 cm 
JEF| 2 cm olduğuna göre, 
olduğuna göre, iki Alan(BEF) 
. karenin arasında kalan kaç cm? dir? 
taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16 
B C 
A) 27 B) 25 C) 23 D) 21 E) 19 
16. A Dp 
12. ABCD kare Gi 
|(BE|-3 cm 
JEGC|4 cm 4 E 
olduğuna göre, 
B GC 
Alan(AEC) 
kaç cm? dir? ABCD Kare 
(DEJ 1 (CEJ, |DEJ 5cm, |EC|—3 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12 A) 16 B) 20 O) 25 D) 0 E) 34 
10-C 11-D 12-D 13-B 14-G 15-E 16-E 


1-B 2D 3E 4-C 5-A GE 7-B 8-A g-A 
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9g. ABCD karesinin dışında A D 13. Birkenar4 cm olan kare şeklindeki levhanın yüzeyi bir | 








1. 5. ABCD kare alınan P noktasının (AB) kenari 1 cm olan yine kare şeklindeki küçük levhalarla 
JAE|—JFC| 4 cm Ni kaplanmak isteniyor. 
j ye uzaklığı 15 cm Bürsin icih iicdilevtaiard | 
ED|-8 cm . u işlem için küçük levhalardan en az kaç tane kul- 
li z IDC ye uzaklığı 3 cm .P lanılmalıdır? il ği 
olduğuna göre, : 2 
olduğuna göre, 
Alan(EBF) karenin alanı A) 4 B)8 G) 12 D) 16 E) 20 
kaç cm? dir? se 
İ kaç cm dir? B al 
B 5 Cc 2 G B F4cC 
ABCD ve CEFG kare iğ li en — A)121 oB)144 C)169 D)196 E)225 
4 56: 
B, G, G doğrusal, |BC|-5 cm, |CG|-2 cm ) ) ) ) E) 48 14. ABCD kare 
olduğuna göre, Alan(DEF) kaç cm? dir? İDE|-JEC| 
(BC|-6 cm 
A) Sİ B) 5 G) 6 D) 10 E) 12 10. ABCD ve CEFG kare A D olduğuna göre, 
6.  ABCD kare İDE|3 cm Alan(ABCE) 
JAF|-2 cm EG|52 em > kaç cm? dir? 
2. ABCD kare |BE| 4 cm olduğuna göre, 





» 
m 
U 


JAG| kaç cm dir? E B 6 G 


| A) 27 B) 21 C) 18 D) 15 E)9 


B G C 
A)yYa4a Ba/2 OY DaĞ7 ge 





m(EFB)—-150* JEC|-6 cm 

JEF|6 cm olduğuna göre, 

IBF|- V3 cm Alan(BEF) 

olduğuna göre, i kaç cm? dir? A 

Karenin bir köşegeninin ie 

uzunluğu kaç cm dir? a A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


A)a/3  B)aY6 C)6J2 D)8Y2 Eyioy2 


o 
O 


ABCD kare 
(ACI köşegen 
|EC|s /2 cm 
(BC|5 cm 





11. ABCD kare 
(BD) köşegen 
7. ABCDveDEFGkare IBE|4 cm olduğuna göre, 


>) 
JAE|>2 cm Na /ED|2 cm Alan(BEC) 
3. ABCD kare D JED|<6 cm olduğuna göre, kaç cm? dir? >> 
m(BAE)m(DAE) Nİ öldüğü ölü | Alan(AED) 
IBE | -7 cm |FC| kaç cm dir? İ kaç em? dir? 
olduğuna göre, | : ” 
N A)— B)3 Cc) — D)4 E)5 
JED| kaç cm dir? A6 B) 5 0) 4 Da E)2 5 ) ) > ) ) 
i 
! 


» 





a 





A)6/2 B8 C)ays m2  B6 

















B 
A)3 B) 4 G5 D) 6 E)7 
. 12. ABCDveCEFG kare A i 5 16. ABC e A ğ 
, JECJ3 cm m(BDE) 15“ / 
4. ABCD kare di D 8. ABCD kare JAR 2'e (DE| <8 cm 
ler) 4 (BD M(ÂBE)- 1s olduğuna göre, olduğuna göre, 
JEF|<4 cm IBE|- 4V3 cm Çevre(ABCD) Ni (BD| kaç cm dir? 
(BC| 5V2 cm & olduğuna göre, kaç cm dir? : 
olduğuna göre, JAC| kaç cm dir? i 
|FC| kaç cm dir? F 1s) B G C il B E C 
B 5JE Cc B A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 A)8/3 By7/2 C)e/3 Days Eay6 
A4 B) 5 o Jİ D) OE E)3 A) 4jJ& B) G3 o) EN D)12 12/2 2-B 3- (FA 28 3E 4 5-E o6-C 7-D 8-D 9*-B 10-A 11-D 12-C 13-D 14-A 15-A 16-8) 
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“KARE SE ami KE ür. TEE LA 



































1 5. o ABCD kare A iü Yı “ABERNE G 13. Şekilde ABCD karesive o A 
IBDJ köşegen DEFG kare üzerindeki birim kareler 
BE|<2 cm B, G, E doğrusal gösterilmiştir. 
|DE|8 cm |(GE|ssecm A D — (BG|-|CG| 
olduğuna göre, ABCD karesinin (DE|<1 br gi 
i alanı 24 cm? olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
olduğuna göre, JEF| kaç br dir? mm 
B GC Alan(DEFG) (O? Cc 5 E B G G 
Şekilde birbirlerine kenarlarından yapıştırılmış olan , Kaç cm? dir? 
kare şeklinde levhalar verilmiştir. a$ A) 8 B)7 GC) 6 D) 5 E)4 
? i e A2J5 O B4AY2 OYSA D)5 E)6 
Herbir levhanın bir kenarının yapıştırılması için igr A) 25 B) 36 C) 49 D) 64 E) 84 
tutkal kullanıldığına göre, şekildeki levhaların bir- | 
birine yapıştırılabilmesi için en az kaç gr tutkal kul- 
fanılmıştır? 
10. ABCD kare 
5d Al A D 14. ABCD kare 
A)8 B) 9 Cc) 10 ) ) 6.  ABCDkare A D (GK) 1 (DEJ |BD|-3|DEJ 
A, C, E doğrusal | JAE|<|EB|>5 cm 5 va (BC|6 cm 
2. ABCD kare A E D JAC|8 cm | olduğuna göre, E (DE| <3 cm 
1BFİ|EDİ |EC| <8 cm |CKİ kaç cm dir? olduğuna göre, 
— olduğuna göre, 5 Alan(BCE 
|FC|2 cm 
|DC|<6 cm 6 IBE| kaç cmdir? . g G - z kaç cm? dir? 
olduğuna göre, B 6 C 
EF| kaç cm dir? E i 
|EF| kaç | ASJE BSYE GAS De A) 18 B) 15 GC) 12 D) 10 E)8 
B F 2C AVES oOB8 C)10 D) 73 E) 55 | 
: 
A)sJZ B7 G6 mayi Evs | 11. ABGD kars N 
! TAEJ A (BDİ-JF) 15. E, ABCD karesinin A D 
|BE|<JEC|-3 cm köşegenlerinin kesim 
3. o ABCDkare 7. ABCDkare A D olduğuna göre, noktası 
(BDJ köşegen (BD) köşegen | |DF| kaç cm dir? İFC| 2 cm 
(BE|>7 cm |İDE|s 2/2 cm | ( le e 
İDE|-3 cm |BC|56 cm | olduğuna göre, 
olduğuna göre, olduğuna göre, | B 3 E 3 GC JEF| kaç cm dir? - ' 
i F 
Alan(ABE) İEC| kaç cm dir? | 8 2 
yl AY2 B2Y2 Ca2 DAY? E 
kaç cm? dir? a z z ) ) )a/2. Da? Esy2 AVA BY? Geyio Daya E2y1i3 
A) z B) 19 Cc) 20 D) — E) 32 A)3y2 B) 25 Gc) 26 D)S E)8 | 
| 12. ABCD kare A b 16. ABCD kare A D 
| B, C, F doğrusal (AEJ L (DFJ 
; JAE|SİFG| IDFJ 1 (FCJ 
4. ABCD kare A E 8. ABCDveBEFGkare A D (DE|-8 cm E İDE| <5 G 
E, F, G üzerinde a AFI- 213 e - : s5 cm 
JAFI& Li olduğuna göre, JEF|-7 cm 
bulundukları kenarların BE| <4 l 
orta noktaları İl ği IDF|J kaç cm dir? aldiğüha göre, 
olduğuna göre, N 
JAB| kaç cm dir? 
(BG|8 cm e - 
taralı bölgenin alanı B C F B G 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı kaç en diri 
aralı 
E A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 
kaç cm? dir? B 4 E ) ) A) 24 B) 20 C) 17 D) 15 E) 13 
A) 32 B) 36 GC) 40 D) 44 E) 48 A) 52 B) 56 Cc) 62 D) 66 E)72 | 1B 2D 3A 4E 5C GA 7B 8E S9C 10C 11-D 12B 13s-D 148 15A İ6E 
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Test (2) Kare 


Test (1) 
Yamukta Açı ve Uzunluk 


Test (3) Kare 
Test (4) Kare 





Test (5) Kare Test (2) 


Yamukta Uzunluk 


Test (3) 
Dik Yamuk 





i Test (4) 
İkizkenar Yamuk 





Test (5 - 6) 
Yamukta Alan 














Test (7) 
Karma Test 
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eğitim yayınları 
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TEST) 
1. o ABCD yamuk A D 5. ABCD yamuk A 
— IDA|-|DG| 
M(ABG) -70* DS 
m(ACB) 419 
olduğuna göre, 
m(BAD) kaç dere- olduğuna göre, 
cedir? N m(ADG) kaç dere- 
B c : B 
cedir? 
A) 110 B) 100 C) 85 D) 70 E) 60 
A) 41 B) 60 C) 82 D) 90 
2. ABCD yamuk 
—— 
m(ABC)—x--30* 
m(BCD) <x 6.  ABCD yamuk A 
(BAD) —100* MADO) <Am(BCD) 4-5 
olduğuna göre, 
olduğuna göre, m(ADC) kaç derecedir? m(8Cb) kaç dere- 
cedir? B C 
A) 140 B) 130 G) 120 D) 110 E) 100 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
3. o ABCD yamuk A D 7. o ABCDyamuk 
-|AD <N 
ei A m(BAD)—2x4-10* 
-120 
MED) m(ÂBG)-y 
m(BDC) 100 m(ECb)-x 
MADE) —-2y-10* 
B C 
olduğuna göre, m(BCD) kaç derecedir? olduğuna göre, x--y toplamı kaçtır? 
du <Ei7e: Epe, bem, ee A)120 (o B)ii0 OoC)100 ODygo  E)80 
8. o ABCD yamuk 
4. ABCD yamuk A Dp gi e A D 
(AE), (DEJ açıortay 5m(ABC)-8m(BCD) 
— ami — — 
m(ABG) 4-m(BCD)-140* 5m(BAD) -4m(ADG) 
Zey, 5 c B e 
iduğuna göre, m(AED) kaç derecedir? 
a z i yz olduğuna göre, m(ÂDE) Kaç derecedir? 
A) 70 B) 75 GC) 80 D) 85 E) 90 
A)115 oOB)120 C)125 D)130 E)135 
222 


KONU KAVRAMA SERİSİ 





GEOMETRİ SORU BANKASI 











: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


A) 17 B) 18 Cc) 19 D) 20 E) 21 
TA 2-B 3-D 4-A 5-E 6-C 7-A 8-E 9-C 10-B 
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11. 


12. 








13. 

Yukarıdaki şekillerde verilen iki yamuğun çevreleri 
Çevre(ABCD)-a cm, Çevre(EFGK)—b cm 
olduğuna göre, a-b farkı kaçtır? 
A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 

14. 
ABCD yamuk A 3 D 
(EF) orta taban 

AD|— 
JAD|-3 cm E 
(BC|11 cm 
olduğuna göre, 
EF ir? 

JEF| kaç cm dir? B T o 
A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 

15. 
ABCD yamuk A D 
(EF) orta taban 
B, K, D doğrusal 
1BC|18 cm E iğ 
olduğuna göre, 
|KF| kaç 
cm dir? B 18 Cc 
A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 

16. 
ABCD yamuk 
(EF) orta taban 
JAE|-4 cm 
JFGC|-6 cm 





olduğuna göre, |AB|--|DC| toplamı kaç cm dir? 


ABCD yamuk 
(EFJ orta taban 
B, K, D doğrusal 


JEKJ-—3 cm 
IKF| <7 cm 





A D ' i 
EN 
B C 


olduğuna göre, |BC—-|AD | farkı kaç cm dir? 


A) 9 B)8 C) 6 D) 5 E)4 


A 4 D 
AN 
B 14 G 


olduğuna göre, |KF|-|EK)| farkı kaç cm dir? 


ABCD yamuk 
B, K, D doğrusal 


TADWIEF/1BCI 
|AE|<JEBİ| 
JAD|-4 cm 
(BC|14 cm 


A)4 B)5 G)6 D) 7 


A D 
EA 
B C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


E)8 


ABCD yamuk 
(EF) orta taban 
B, G, D doğrusal 
JAD|İFG| 
JEG|s2 cm 


A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 


ABCD yamuk 


A 7 D 
(ACI ve (BDJ köşegen 
(EFİ orta taban 
|AD|-7 cm E F 
(BC|s11 cm 
B 11 C 


olduğuna göre, |KL| kaç cm dir? 


A)1 B)2 oz 03 





11-D 12-D 13-B 14-B 15-E 
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B F Cc 


ABCD yamuk, JEF|LIBCJ, m(BAD) 1509, |EF| <4 cm 
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


A2  Bavy3 04, Dağa Es 
2. ABCD yamuk A D 
TAEJ açıortay 
JAB|-8 cm ğ 
|BC|15 cm 
B E G 


olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 





A) 6 B) 7 C)8 D)9 
3. o ABCD yamuk A 3 D 
ACINIBD) SE) 
JAD|3 cm 
(BC|-12 cm 
B 12 C 
olduğuna göre, İBE| oranı kaçtır? 
1 1 3 
A)— B) — (oy DE pi 
İğ İz IŞ ) ) 
4. ABCDyamuk a 4 D 
B, K, D doğrusal 
(EFW//ABGI 
|AD|J4 cm E E 
IKFJ12 cm 
(BG) —16 cm B 16 C 
olduğuna göre, |EK| kaç cm dir? 
A)3 B) V3 G2 D) v2 E)1 
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5. o ABCDyamuk A D — 
ACINIBDIHEŞ 2 
IFE//IBGI 7 
(BC|-3JAD| 
JAF|-2 cm ii 


olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


A)4 B) 5 - C) 6 D)7 E)8 
6. ABCDyamuk 5 D 

JACINIBDI IK) 

(EFWNEC| i 

JAD|5 cm 

IBCJ-20cm 

B 20 C 

olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? i 

A)4 B) 7 Cc) 8 D) 9 E) 10 
7. o ABCD yamuk A 3 D 

AEINIBDİ İF) 

İBE|<|EC| 

2|AE|-5JAF| 

JAD|-3 cm 


w 
m 
O 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E)8 
8. ABCDyamuk A D 
JEDJ ve JECİ açıortay ya 
JED|5 cm 
JEC|-8 cm 
A 
B G 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)Va9 Bes C)V70 Deayis Es2. 
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10. 


11. 


12. 
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ABCD yamuk 
JAE| ve (BEJ açıortay 


D 13. A 4 D 


(FEWLEC| ZN > 


JFEJ&5 cm 


B C B E Cc 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? ABCD yamuk, ABED paralelkenar 


m(ADE) -2m(ABG), |AD|<4 cm, |DC|-5 cm 





A) 6 B)7 6)8 D)9 E) 10 olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
ABCD yamuk A D 
(DF) ve (CFI 
açıortay e 14. A 5 D 
TEFWIBCJ E 
|AE|—(x-3) cm 21 11 
/BE|<(2x-1)cm OB C 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 
B C 
A)3 B) 4 C)5 D)7 E)9 — — 
) ) ) ) ) ABCD yamuk, m(ADC)-2m(ABC), |AD|-5 cm 
|DC|11 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A p A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 
15. A D 
B E1-F C 
24 E 
ABCD yamuk |AEJ ve (DF açıortay, |BC|-13 cm 
|EF|1 em, olduğuna göre, |AB|-|DC| toplamı 
kaç cm dir? 
B F C 
A) 12 B) 13 o) 14 D) 15 E) 16 ABCD yamuk, (ABW/JEFI, İDE||EC|, JAB|-24 cm 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 
A 2 D 
5 12 16. PE yp 
m(ABG) 609 
m(BCD)-45* 
B E 0 e w 
JAB|-10 cm 
ABCD yamuk, ABED paralelkenar, 60“ SA 


m(ÂDG)-m(AB&) 4-909, |AD|—2 cm, |AB|— 5 cm B Cc 


IDC| 12 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 











A) 13 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20 A)sY7 Bja/s C)5Y3 Dsy6 Es 
(15 2B 38A 4E 5C 6C 7D 8A SE 10D i1-4A 12B 138B 14C 15D 16-0) 
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YAMUK | 


TEST /3 





1. 


ABCD dik yamuk A D 
m(ADE)-3m(BCb) 
olduğuna göre, 


m(ADG) kaç de- 


B Cc 
recedir? 
A)150 OB)140 C)135 D)125 E)120 
ABCD dik yamuk D 
(CD) ICE) 5 4 
m(ÂDE)-55* 
olduğuna göre, 
m(BCD) kaç 
derecedir? Lal 

BE G 

A) 45 B) 55 GC) 60 D) 70 E) 75 





IDC|-2JAB| 
olduğuna göre, 


m(ADC) kaç 


derecedir? B Cc 
A)110 oB)120 C)135 D)140 E)150 
ABCD dik yamuk a 3 D 
|(AD|-3 cm 
IDC|5 cm pe 
IBC|7 cm 

B GC 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)5 B)6 Zİ D)5y3 E) 10 





Erman Bm AR ŞAM EAAI 
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5. 


ABCD dik yamuk 
(ADİJ-2 cm 
JAB|-4 cm 
olduğuna göre, 
(DC|<JBC| 
kaç cm dir? 





A) 33 B)4y2 C)5 D)6 E)7 


A 5 D 
|e| 
B 9 C 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


ABCD dik yamuk 
m(BCD)—45* 
JADJ5 cm 
JBC|-9 cm 


A) 6/2 B) 8 C)7 D)5 pa 
ABCD dik yamuk oOÂ|A >? Dp 
IDBJLIDCI 
JAB|-4 cm 4 
JAD|—2 cm 
B G 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A)6 B) 7 Cc) 8 D) 10 E) 12 
ABCD dik yamuk A D 
TACILIBDJ al 
JAE|-4 cm 
(BE|<9 cm 
71 
B G 


olduğuna göre, |DEJ.JEC| çarpımı kaç cm? dir? 


A) 6 B) 12 C) 24 D) 28 





min mlm e e ii Mİ 


 E)36 




















ii ik la li it al ai 























YAMUK TEST /3 
g9. ( ABCD dik yamuk 13. ABCD dik yamuk A3D 
TACI LIBDJ m(ÂED)<m(BGE) 
JAK| 2 cm JAD|-3 cm 
(BK| 4 cm |EB|-6 cm 
JED|7 cm 5 
olduğuna göre, 6 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? (BC| kaç cm dir? 
B C 
A3Y5 Bas Cs» Dek E7b A7V2 Beya Cjafo Des Ez 
10. ABCD dik yamuk A D 
5 z 
JACILIBDI 74 ABCD dik yamuk A2D 
(BE|-4 cm IDEJLJECİ 
JADJ—2 cm 
TA g I E 
B olduğuna göre, 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? IBC| kaç cm dir? Ni 
B Cc 
A)Y6S B2Vi5 G5 Dsy2 E)10 
A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 
11. ABCD dik yamuk, A ABCD dik yamuk A D 
AEBD paralelke- 3 İDE|<|EC| 
nar 
|AB|-10 cm 
TACILIBDI 
JEB| <4 cm (BE|-13 cm 
1BG| —9 cm Menssssam 4 ..... B 9 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AD|--|BC)| toplamı kaç cm dir? 
A)5 B) 6 G7 D)8 E)9 
A) 15 B) 18 GC) 23 D) 24 E) 26 
12. ABCD dik yamuk 4 D 
h ABCD dik yamuk A1D 
(ACI LJBDJ (AEJ, (BEJ açıortay / 
JAD|-4 cm JAD|1 cm 
1BC|12 cm JAB| 15 cm 
1 
olduğuna göre, z E 
B |BC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? ğ 
Ze zi 
B G 
A) a3 B6 Cas Dee Be A) 15 B) 14 c) 13 D) 12 E) 11 
1-C 2-D 3-E 4-C 5-GC 6-E 7-D 8&-E 9-B 11-B 12-A 13-C 14-E 15-D 16-Bİ 

















1. © ABCD ikizkenar A D 
yamuk 


m(ABÜ) 559 
4) 
B 
olduğuna göre, m(ADG) kaç derecedir? 


A) 125 B) 120 C) 115 D) 110 E) 105 


2. ABCDiikizkenar 
yamuk 


A D 
Be 
m(BAĞ) -85* z 
olduğuna göre, 
m(BDG) kaç de- 


recedir? 


A) 95 B) 90 C) 85 D) 80 E) 75 


3. o ABCDikizkenar A D 
yamuk 


m(GAD)40* 
olduğuna göre, 
m(DBG) kaç de- 


recedir? 


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 


4. ABCDikizkenar 
yamuk 


A D 
m(ACB) —x © 
m(BEĞ) -5X1-5* 

A 
B e 


olduğuna göre, m/ADB) kaç derecedir? 


A) 15 B) 17 C) 20 D) 25 E) 27 
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YAMUK 














ABCD ikizkenar 
yamuk ( 


BD |(3x*5) cm 
JAC|>(4x—7) cm 
olduğuna göre, 
(BD| kaç cm dir? 


9. 


A) 33 B) 35 C)37 D) 39 E) 41 
ABCD ikizkenar A D 
yamuk 


B G 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 
A) 11 B) 13 


C) 15 D) 18 E) 21 





ABCD ikizkenar A: D 
yamuk 


(AEJLJBG| 
(DFLJBC| 
|BE|(x*3) cm 
JFC|<(2x--1) cm 


11. 


> 


n 
© 


olduğuna göre, |FC| kaç.cm dir? 


A) 9 B) 8 Cc) 7 D) 6 


5 12. 
ABCD ikizkenar A D 


yamuk 
IDEJ|1(BC| 
/BE| 9 cm 
JEC|4 cm 


B 9 E 4 G6 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


8 
A)4 B) 5 C)6 D)7 8 
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IACI ve (BDJ köşegen 10. 
JAC|517 cm 
JED|4 cm 
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ABCD ikizkenar 


A D 
yamuk 
(AEJLJBC| 
|BE| 5 cm 
JADJ*|JEC|21 cm 
B 5 E G 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A)4 B)5 Cc) 6 D) 7 E)8 


A 3 Dp 
B 11 G 





13. ABCD ikizkenar 


yamuk DE 

(ACİ ve (BDJ kö- TE 

şegen 

be eli a 
İBE|-9 cm B fe 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


AMi2J2 o B)6Y7 OSB D15 E12 
14. ABCDikizkenar yamuk A D 

ACİLIEDİ NE 

JED|3 cm © 

|BE| 5 cm 


B C 
ABCD ikizkenar yamuk, m(ABG)45*, |AD|-3 cm olduğuna göre, JAD| * |BC| kaç cm dir? 
|BC|11 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)16 oB)15 CZ Diz Es8y2 
A)av2 B)5 Cc) 6 D) 6V2 
ABCD ikizkenar yamuk A EF D 
(ACILIBDJ 
ABCD ikizkenar A 6 D A 
ime (FEJLIBCJ 4 
(AB||DCJ 20 eni 
JAD|—6 cm 2v10 ey10 eee 
IBC|10 cm B (e! 
B 10 Cc p ” 
olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? Blğyne gürel EÇ p-hAD veri Kaç, em diri 
A)3 B)4 C) 5 D) 6 E)7 > ER Sip Pi El? 
ABCD ikizkenar A 0“ 16. ABCDyamuk A p 
yamuk AF L(BCJ 
JAB|S|DC|J5 cm 5 5 JAEJ—JEF| 7 V4 
JAD|—-2 cm ZN JAB|-|DC|7 cm JE N 
İBC|-8 cm JBF|-1 cm 
2 > İFC| s5 cm B 1 F 5 c 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? olduğuna göre, |İDE| kaç cm dir? 
AVA B2vio CGNY35 baz EVO A2XS BM G5 D2MZ7 EYS 





2C 3B 4-»D S-E 6B 7-E 8-B 


10-4 1i-D 12A 13C 14E 15D 16-0) 
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a 7 Yi < 








1. 


ABCD yamuk A 4 D 
(DEJLJBCİ 
JAD|-4 cm 
IDE|-7 cm 
(BC|10 cm 
B E Cc 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 44 B) 49 C) 56 D) 63 E) 77 
ABCD yamuk A- E D 
TEFLLJAD) 
|AD|-3 cm 
JEF|5 cm 
|BCJ11 cm 

B F C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 
ABCD yamuk A 5 D 
JAD|5 cm 
(BC|J13 cm 
Alan(ABCD)-—60 cm? 
B 13 GC 


olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm dir? 


A)S B)7 


Alanı bir kenarı 6 cm olan karenin alanına eşit olan 
bir yamuğun yüksekliği 4 cm olduğuna göre alt ve 
üst taban uzunluklarının toplamı kaç cm dir? 


A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 18 
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E)40 | 
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Ali alt ve üst taban uzunluklarının toplamı 18 cm, yük. 


sekliği 8 cm olan bir yamuğun alanını hesaplarken, 


yüksekliği yanlışlıkla 6 cm alıyor. 


Buna göre, Ali'nin bulduğu değer yamuğun gerçek 
alanından kaç cm? azdır? 


E) 45 


A) 9 B) 18 C) 27 D) 36 
ABCD yamuk A 6 D 
(AEJLIBCJ 
lAE||EC| 15 
JAB|—15 cm 
JAD|6 cm 
/BE|—9 cm B 9 E G 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)162 oB)154 (C)140 D)1i32 E)124 
ABCD yamuk A 2D 
—— 
mM(ABC) -60* 
JAD|-2 cm Z i 
JAB|-4 cm 
(BC|8 cm ZN 
B 8 C 
- olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)10/3 o B)SY7 o C)15 D)18 E)20 
ABCD yamuk A 5 D 
BDC ikizkenar i 
dik üçgen 
(DBILIDCI 
(AD) v2 
(BC -4y2 
B 4/2 C 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 16 B) 14 GC) 12 D) 10 E) 18 
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e 










9. 


10. 





A 4 D OE 4 K 
/N ZN 
B 7 O 7 G 


Yukarıdaki şekillerde verilen iki farklı yamuğun alanları 
Alan(ABCD)-5S,, Alan(EFGK)-S, 


olduğuna göre, S,-S, farkı kaç cm? dir? 


A)5 B)9 0) 11 D) 18 E) 22 
ABCD yamuk A D 
JBC|s4JAD| 
Alan(ABD)—7 cm? 

B C 


olduğuna göre, Alan(BCD) kaç cm? dir? 














A) 14 B) 20 C) 21 D) 24 E) 28 
11. ABCD yamuk 
(BC|4JAD| 
Alan(AED)-6 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 
B E GC 
A) 18 B) 24 Cc) 30 D) 36 E) 42 
12. ABCD yamuk A& 5D 
(ABI LJACJ 
JAD| 5 cm 9 
JAB|—9 cm 
|BC|15 cm 
a 15 C 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 56 B) 60 C) 64 D) 68 E) 72 
1-B 2-D 3-C 4-E 5-B 6A 7-A 8-D 9-C 
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13. 


14. 


15. 


16. 





ABCD yamuk 
ACINIBD) LEŞ 
|BC|3JAD| 
Alan(AED) 4 cm? 





B G 
olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm? dir? 
A)4 B)8 C) 12 


D) 16 E) 20 


ABCD yamuk 
JACINIBDI LEŞ 
|BC|4JAD| 
Alan(AED)-3 cm? 





B &: 
olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 





A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48 
ABCD yamuk A D 
(ACINIBDILE) 
(D(.2 
(BcJ 3 
Alan(ABE)-6 cm? 

B C 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 25 B) 27 6) 30 D) 33 E) 35 
ABCD yamuk A D 
lACINIBDI KEŞ 
Alan(AED)-2 cm? 
Alan(BEC)—18 cm? 

B GC 
olduğuna göre, Ec oranı kaçtır? 

1 1 1 
A) — B) — C) — D) — E) — 
) ) e GE 
11-C 12-E 138-C 14-E 15-A 16-D 
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1. 











RAY Lİ 
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ABCD dik yamuk A 2 D 5. 
JADİ>2 cm 
JAB|—5 cm . 
IBC|6 cm 5 
B 6 C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
6. 
ABCDdikyamuk OA 4 Dp 
JAD|4 cm 
1BGC|-9 cm 5y2 
IDC|&5V2 cm 
B 9 C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





ABCD dik yamuk 
JAD| -JAE|-4 cm 
|BE| 2 cm 
(BC|10.cm 





JAD|8 cm 
|BE|-2 cm 





B 2 E C 
olduğuna göre, Alan(ABED) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 


( 
a 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 
A) 18 B) 20 GC) 22 D) 24 E) 26 
8. 
ABCD dik yamuk | 
IDE||DG|10 cm 








ABCD dik yamuk 
TAEJLİDEJ 
JAE||DE| 
JAB|—4 cm 
|DC|6 cm 


olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 


A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 


E) 34 


ABCD dik yamuk A 4 D 
(BDIL|DC| 

JAD|4 cm 

(BC|513 cm 


B 13 G 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 47 B) 51 C) 54 D) 62 E) 70 


(DEJLICEJ 
|AE|—JEB|-3 cm 
JAD|—2 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 3 


si 
B 


C)13 D) 11 


ABCD dik yamuk A D . 
ICAJ açıortay 


JAB|4 cm 
|BC|-8 cm 4 


olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? B 


İ 
| 
| 
| 


C) 23 D) 26 E)29 
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10. 


11. 


12. 


1-A 





ABCD ikizkenar yamuk, (DEJLJBCIJ, |AD|—7 cm 
İDE|-4 cm, JEC|—2 cm 

















TEST /6 
13. ABCDikizkenar E A D 
yamuk 
EBFD dikdörtgen 
|EA|-3 cm 
Tİ IDC |<5 cm 
E 2 C olduğuna göre, B F C 


taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 





olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? di 9 Giz Ea E) 18 
A) 28 B) 30 Cc) 32 D) 34 E) 36 
14. ABCDikizkenar A 4 D 
A 7 D yamuk 
(BDJLJDCJ 
4 4 |AB|—JDG| 
JAD|4 cm 
/BC|-8 cm B 8 C 
B “ c olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
ABCD ikizkenar yamuk, |AB|—|DC|-4 cm 
JAD|<7 cm, |BC|11 cm A)15V3 oOB)1i2V3 Oo C)18 D15 OE)12 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A9 B)18  C)24 D) 18/3  E243 
15. A W D 
Ni 6 6 
ABCD ikizkenar A3 E D 
yarnuk 
-N 
(EFJLJBC)| B 
JAB|-|DCJ > Ve 
JAE|-3 cm ABCD ikizkenar yamuk, m(ABC)-30 
JEF|<|ECJ <5 cm (AB|<|DC|6 cm, |AD|2y/3 cm 
F C 
Ni olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)t2/3 B)15V3 C)18y/3 D)21/3 E243 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
ABCD ikizkenar A 4 D 
yamuk 16. ABCD ikizkenar A 4 D 
m(ABG) 60 ii 
Kk ACILIBD 
JADJ4 cm (ACILIBDI 
(AD|-4 cm 
1BC|10 cm 
|BC|-8 cm 
B 10 C olduğuna göre, 
N - Alan(ABCD) kaç 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? B 8 c 
. cm? dir? 
A)24/3 oOB)386 CaW38 D2 E)18 A) 52 B) 48 C) 44 D) 40 E) 36 
2-B 3-D 4-E 5-A 6-B 7-A 8-D 9-E 10-D 11-C 12-6 13-C 14-B 15-B 1 6-E| 
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4. 














5. 

Tuğçe alanı 48 cm? olan ABCD yamuğunu şekildeki gi- 
bi keserek AED ve BEC üçgensel parçalarını atıyor. 
|AE|<|BE| 
olduğuna göre, yamuktan geriye kalan parçanın 
alanı kaç cm? dir? 
A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 6 
ABCD yamuk 
ABGE paralelkenar 
|DFİSİFG| 
Alan(ABGE) -24 cm? 

B G Cc 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 
ABCD yamuk A D 7. 
(DEJLJDCİ 
|AE|<|BE| 

E 6 

İDE|7 cm 
|DC|6 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 21 B) 33 C) 42 D) 48 E) 63 


ZN 


B i C 
ABCD yamuk, m(DEC) 459, JAE|-|BE| 


İDE|<3y2 cm,|CE|-8cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)24 o Bji2V2 oOCGisy2  D)36  E)48 
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ABCD yamuk 

(AEJ ve (BEJ açıortay 
JAE(-8 cm 

|BE|-9 cm 


olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç 
cm? dir? 


A) 80 B) 72 


ABCD yamuk 
JAE|-4 cm 
IBF|5 cm 
JED|7 cm 


B 5 F C 
Alan(DEFC) -2Alan(ABFE) 


olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


A)7 B)8 Cc) 9 D) 10 E) 11 


A 4 D 
r .X 
B C 


ABCD yamuk, m(ADG)-m(ÂBG) 490 
(AB|-6 cm, |AD|4 cm, |DC|8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)422 (OB)432 (C)47 D)483  E)49 
ABCD yamuk Me “Dp 
IDE|<JEC| 
JADIİ|FG| E 
1 ş 

BF | — |AD 
JBFIS SJADI 
Alan(EFC)-8 cm? 

) B F C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 52 
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JAE|-3JEC)| 





B Ğ 
ABCD yamuk, m(BDG)-1209, |BC|-5JAD| 
(BD|-5v3 , |DC|-10 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 25 B) 30 C) 35 D) 45 E) 60 


ABCD yamuk 
JACINIBDI LEH 
Alan(AEB)-—(x--1)em? 
Alan(DEC)—(2x-3)cm?2 





A)4 B) 5 C)7 D) 9 


A D 
B C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





ABCD yamuk 
(ACI köşegen 


/BC|-3JAD)| 


Alan(BEC)-6 cm? 


A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40 


ABCD yamuk 
(EFYNBCI 

JAKİLIEF| 
|AE|<|BE|< V5 cm 
JEK|& V2 cm 
|EF|-4v3 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 





© TESİJİ 








Şekilde K noktasından aynı anda zıt yönlere hareket 
eden iki araç gösterilmiştir. ABCD yamuk şeklinde bir 
arazidir. 


Birinci araç A noktasından itibaren düzlüğe ulaş- 
mak için 180/2 m yol katettiğine göre, ikinci araç 
D noktasından itibaren düzlüğe ulaşmak için kaç m 
yol katetmelidir? 


A) 180 B) 240 C) 260 D) 300 E) 360 
ABCD yamuk A 5 D 
(BEJ açıortay 
JEC|-3|DE| E 
JAD|-5 cm 
(BC|—12 cm 

B 12 C 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)5 B) 6 c)8 D) 9 E) 12 
ABCD yamuk A D 
(BEJ açıortay 
(BEJLDCJ N E 
JAB|-12 cm 
(BC|-16 cm 

B 16 GC 


İDE| 


oranı kaçtır? 
lEC| i 


A) > B) 5 o) ; D) > E) 


olduğuna göre, 





ABCD yamuk 
(AE), (BEJ, (CEJ ve 
(DEJ açıortay 


|(AB|-8 cm 
IDC|10 cm 





olduğuna göre, 
ABCD yamuğunun çevresi kaç cm dir? 


A) 24 B) 28 G) 36 D) 40 E) 44 








-  2C 3C 4-A 5--B 6E 7-B 8B 9-D 10-B 


11-A 12-E 13-E 14-D 15-E 16-C 
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ARAMA / 1 

















TARAMA /1 





























1. 5. ABCD dikdörtgen A D .g. (o ABCDEF düzgün altigen A E 13. Köşegen uzunluğu 4v10 cm, kenarlarından biri 
(AELLIBD| i JEF|-4 cm 12 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm? dir? 
İBE|3 cm (DKJ5 cm X 
JED|-6 cm g olduğuna göre, . - A) 52 B) 48 C) 40 D) 36 E) 24 
JAK| kaç cm dir? 
B Cc 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? KC D 
A)5 B) 6 G7 D)8 E) 9 14. ABCD paralelkenar 
A5 B3Y6 C8 DEĞ Beys |FC|3İBF| 
Yükseklikleri 150 m ve 100 m olan iki bina arasındaki (DEJAECİ 
uzaklık 120 m dir. Aynı hizada bulunan bu iki binanın Alan(ABF)-5 cm? 
ön yüzleri arasında şekildeki gibi yerleştirilen ger- 10. ABCD kare A D 
gin halatın uzunluğu en az kaç m olur? 
(BEJLJEF| 3 
6.  ABCD paralelkenar A D DFJLJEF| E B F C 
A) 130 B) 140 G) 150 D) 160 E) 170 (AF| ve (DEJ açıortay (DE 
| JBE|x5 cm olduğuna göre, Alan(AED) kaç cm? dir? 
JEF|s5 cm 
N |DFJ>3 cm 
evre(ABCD)—32 cm > z 
$ iv ) olduğuna göre, Cc A) 10 B) 12 G) 14 D) 16 E) 18 
olduğuna göre, JEF| kaç cm dir? 5 
|FC| kaç cm dir? 
2. ABCDyamuk A D BE 5 FC E 
m(ADB)—45* i z . | A)6 B)7 G8 D9 
A)1 B) — c)2 D) — l 
| (BC|-2JAD| ) )5 ) R5 E3. | 
JAD|.JBD| 62 cm? 
i ABCD paralelkenar A D 
pi z ENBE) 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 11. ABCD yamuk A D 
S JEC|3|BE| 
7. o Tümkenarlarının A mler E (BF|-3 cm 
A) 6 B)9 Cc) iz D) 15 E) 18 uzunlukları farklı olan m(ADC)-135* © 
ABCD dörtgeninin a 
kenarlarının orta nok- |EC| 8 cm 
talarının birleştirilme- İ B E C 
si ile oluşan dörtgen B D | B E 8 Ğ 
| aşağıdakilerden han- i olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? 
| 3. — Kenar sayısı 27 olan konveks çokgenin iç açılarının gisidir? | olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 
| ölçüleri toplamı kaç doğru açıdır? A) 21 B) 18 C) 15 D) 12 E)9 
| e 
| A6 B)ay10 04/2 o D5 ENS 
A) 27 B) 26 C) 25 D) 24 E) 23 A) Kare B) Dikdörtgen GC) Yamuk 
D) Paralelkenar E) Deltoid | 
N | e 
12. ABCD dikdörtgen A D 16. ABCD kare A D 
4. ABCD karesinin - A D e a 
(BDJ köşegeni 8. & ABCD eşkenar dörtgen D KL se (ACI köşegen 
| le LAEJLİDC| M(DBC)—32 M(EBC)-22,5* 
üüzekdiği > em İDE|<9 cm IBD|JAE| JAE|12 cm 
olduğuna göre, JEC|-6 cm olduğuna göre, olduğuna göre, 
IDC ye uzaklığı Er Alan(ABCD) kaç 
kaç cm dir? ER gm? dir? 
B Cc derecedir? e 
olduğuna göre, Alan(ABCE) kaç cm? dir? : i 
B c İ A) 80 B) 66 C) 60 D) 52 E) 48 A)100 OB)121 C)124 Dj1i32 E)144 
A)3 B) 4 OS D)6 E)7 A)180 (OB)160 OC)148 Dj1so o E)126 | A 2B 3$C 4E 5B &C 7D 8E 9C 10C 11C 1ZD 13B 14D 15D 16-E) 
m mmm DB ———— po METRE zi ç 
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1. 





 BÖLÜM3 





ABCDEF düzgün A F 
altıgen 


JED|2 cm 


olduğuna göre, 
Alan(AEC) kaç 





cm? dir? 
C D 
A2J3 O B)3y3 GC) 43 DE  E9 
A 
C 


(ACINIBD) LEY, m(AEB) 1509, Alan(ABCD) 24 cm? 
olduğuna göre, |AC|.|BD| çarpımı kaç cm? dir? 
A) 12 B) 24 


C) 48 D) 72 


ABCD kare A D 
JAE|-JFK|-JLMJ12 cm 


olduğuna göre, 
JEF|-|KL|-(MC| 
toplamı kaç cm dir? 





A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 
D 
© <> 
<> 
B E fe 


ABCD yamuk ABE, AED ve DEC ikizkenar dik üçgen 
JAE|-4 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)6 B) 32 GC) 28 D) 24 E) 20 


İl KONU KAVRAMA SERİSİ 








E) 96 








ABCD paralelkenar A 

(AEJLIBDJ 

JAB|—JEG| 

(BE|<4 cm © 
B 

olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? 

A) 6 B)8 


C) 10 D) 12 


ABCD dikdörtgen A 
JAFIL(FEJ 

IBF||Fc| 
JAB|-9 cm g 
JEC|4 cm 





B F G 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
A) 69 B) 64 C) 58 


D) 50 E) 44 


ABCD kare 
(BEJ açıortay 
|BE| -3v2 cm 
JEC|5 cm 


olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


2 
B G 


A) 49 B) 52 C) 64 D) 72 E) 81 


ABCD eşkenar dörtgen 
JEF|L(BCJ 

JAE|-3 cm 

İED|-10 cm 

|FCİs 5cm 


olduğuna göre, 
JEF| kaç cm dir? 


A3SE 


F 5 C 


A)9 B) 12 G) 15 D) 17 


DÜ ma m le 
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B TARAMA /2 
eee 13. ABCD paralelkenar A D 
(AFINAEJ A) 
İDE|—JEG| 
(BFJ-1FG| E 
IKLJ-5 cm 
leylak B F C 
2—>a4—2—>4—2—> . 
Di olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
Kenarları 2 cm ve 5 cm olan dikdörtgenlerden 18 tane- 
si şekildeki gibi yanyana getirilerek bir dikdörtgen oluş- 
turuluyor. Oluşan büyük dikdörtgenin çevresi kaç A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
cm dir? 
A) 114 B) 106 GC) 98 D) 90 E) 82 
14. ABCDkare A D 
A, G, E doğrusal 
ve JAC|-JBE| 
|AB|-4 cm 4 
olduğuna göre, 
|CE| kaç cm dir? GC 
B 
E 
D E A) 2y2 -2 B)2vV3 — v2 c)2y3 2/2 
ABCDEFGK düzgün sekizgen, |BK|-2V3 cm Days 2/3 Oo Ey2y6-22 
olduğuna göre, Alan(BDFK) kaç cm? dir? 
A)2/3 B)6y3 C)12 D)646V3 E)18 
15. ABCD paralelkenar A D 
(BD) köşegen 30 | 
b 
11. ABCDkare İFE|-IFoJ gi 
EEE m(ÂGb)—70* 
İFE|&JED| (BAE) 309 
m —. 
|FC|-4 cm Zi SY 
olduğuna göre, ki E Cc 
Alan(DEC) kaç cm? olduğuna göre, m(AFE) kaç derecedir? 
dir? 
B G A) 70 B) 80 Cc) 90 D) 100 E) 110 
A)6 (O B)2V5 C)3v2 D4 g2 
12. ABCD yamuk ii 16. ABCD yamuk A D 
m(ABö)-60* (EF) LAB We. 
JAB|6 cm.- İDE|-İCE| E 
JEC|58 cm JAB|-8 cm 
JEF|-6 cm 
B C 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm dir? “ olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
Ayiz/3 B)9Y6 Cjı2y6 D)18V2 E)21N3 A) 36 B) 48 G) 52 Dp) 60 E) 64 











| 8 2E 3C «D 5B 6A 7-A 8B SE 10C iiD 12A 13-B 14E isD 16-B 
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BÖLÜM 3 








TARAMA /3 





1. o Şekilde bir satranç 
tahtası verilmiştir. Tahta 
üzerindeki kare şeklin- 
deki siyah kutucuklar- 
dan birisini boyamak için | 
10 gr boya kullanıldığına 
göre, siyah kutucukla- 
rın tamamını boyamak m 
için kaç gr siyah boya 
kullanılmıştır? 







A)320 (o B)360 


D) 530 


C) 480 E) 640 
2. ABCD eşkenar dörigen 
|AE|<|DC| 
—— 
mM/(BAE) —x 
——— 
M(ADE) o 


olduğuna göre, o. nın 
x cinsinden ifadesi 
aşağıdakilerden han- 
gisidir? 





C)45“4x Dx E)2x 


F . K 


ABCD ve EFKL dikdörtgen 
Alan(ABCD) 17 cm? 
Alan(EFKL) 23 cm? 


olduğuna göre taralı bölgelerin alanları farkı kaç 
cm? dir? 


A) 4 B)6 Cc) 8 D) 12 E) 14 


4. ABCD paralelkenar E 
C,D, E doğrusal 


(ACINBEJ İK) 
İKLİSİLEJ 
(BK|4 cm 
olduğuna göre, 
JKE| kaç cm dir? 





Ajay2 B)6 Cc) 8 


D)6y2 


E)8y2 
242 


m gp EN 


5. 





8. 


ABCD yamuk A D 
—— 
m(ABE)—45* 
(DEJSJECİ o OŞş E 
JAB| 42 cm 
JBE| 6 cm /5 
B Cc 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 


ABCD paralelkenar 
E, A, B doğrusal 


m(ÂDE)<m(GBD) 
(ED|4 cm 
/BD|-8 cm 
Alan(AED)-3 cm? 





B Cc 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 


Köşegen sayısı kenar sayısına eşit olan düzgün 
çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 120 B) 90 Cc) 72 D) 60 E) 45 





B 3 Cc 6 E 


ABCD kare, B, C, E doğrusal 
——— —— 
m(CAE) -m(DAE), |CE| <6 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D)18 © E)20 


MEMRETBDİ CABII BANKASI 
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TARAMA /3 
9. ABCDEF düzgün A EF 13. ABCD dörtgen A 
altigen E, F, K üzerinde bulun- 
dukları kenarların orta E E 
Lee noktalarıdır. 
|AG|-2V3 cm Ş a JEF|4JKEJ-12em > D 
olduğuna göre, i K 
JAC| kaç cm dir? © 
Cc D > 
olduğuna göre, dörigenin köşegenlerinin uzunluk- 
A) 6y3 B)8 C)6 D)4y3 E)4 ları toplamı kaç cm dir? 
A)12 o B)16 C) 18 D) 20 E) 24 
10. ABCD yamuk A D 
(DEJ açıortay ŞA ABCD kare A D 
(BFILJDCJ (AEVAFCI 
IDG|-|GE| m(AEC)—110* 
IDF|1 cm olduğuna göre, ” TE 
“IFcjssem B E (e m(BCF) kaç derecedir? 
olduğuna göre, |GF| kaç cm dir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 B Cc 
A) 10 B) 20 Cc) 30 D) 40 E) 50 
11. ABCD dikdörtgen A E D 
m(ABE)-m(BER) Su) ABCD yamuk A 11 D 
BEJ -a/Zcm |AB|—|DC|13 cm 
lEF|-3v3 cm li 13 13 
. 7 wi P (BC|21 cm 
B C 
olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? B 21 C 
olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A)sV3 Bayi Csy/2 Daya E)ay5 
A) 20 B) 19 Cc) 18 D) 17 E) 16 
ABCD 
12. ABCDkare Ni E ” D Cc : paralelkenar 
AED üçgen 
İDE|—|DF|s4 cm (FFMWECİ 
JFC|—2 cm 
N ” JAFI|FB| 
olduğuna göre, 
|(EC|-2JBE)J 


1-A 


Alan(BEF) kaç cm? dir? 





B C 


A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32 





Alan(AFK) — 6 cm? 
B E Cc 


“olduğuna göre, Alan(ECML) kaç cm? dir? 


A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 E) 72 





2D 3B 4-4A 5D 6C /7C€ 8D 


10-C 11-E 12A İs-E 14-B 15-A 16-8) 
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BÖLÜM38. 


1. o Köşegenleri dik kesişen bir ikizkenar yamuğun yük- 5. 


sekliği 6 cm olduğuna göre, alanı kaç cm? dir? 
A) 24 B) 36 C) 44 


D) 48 E) 54 


2. Aşağıda verilen çokgenlerden hangisinin köşegen- 
leri daima birbirini dik ortalar? 


B) Dörtgen 
E) Dikdörtgen 6. 


A) Yamuk C) Paralelkenar 


N D) Eşkenar dörtgen 





3. ABCDparalekena A D 
(BEJ ve (CFJ açıortay 
IDF) LJFC| 
|EF|4 cm & 19 
|DC|10 cm 
Ve <A 7. 
B C 


olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 

4. o ABCD paralelkenar * A EF D 8. 
,(AFI (DE, 1 
|DF| jEC| 3 


Alan(ABF)-12 cm? 





B C 
olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 


— 244 
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en... 7 KE 








Kare şeklindeki BODE 
düzlemsel levhası, bir 
duvara A noktasından 
bağlı olan bir iple asıl- | 
mıştır. A, B, D doğrusal | 


JAK| 12 cm 






A 
da 
d9 
iy 
B 


(BC|—3V2 cm 
(AB|-9 cm 


olduğuna göre, K ve C noktaları arasındaki uzaklık 
kaç cm dir? 
A) 13 B) 15 C) 17 


D) 20 E) 21 


A 5 D 
; < 
B GC 


ABCD yamuk, m(ADG)<m(ABG) 4-90“ 
JAB|6 cm, JAD| <5 cm, |DC|8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 36 B) 40 C) 48 


D) 50 E) 54 


ABCD dörtgen 
(BEJ ve (CEJ 
açıortay 


m(BAD)—120* 
m(ADE)—100* 





olduğuna göre, m(BEC) kaç derecedir? 


A)110 o B)120 C)125 D)130 


E) 140 


ABCD dikdörtgeni A E D 
doğru parçaları ile 
4 farklı dikdörigene 
bölünmüştür. 





JEF|<|FG|<|KG)| L 
Alan(AEFM) 4 cm? 
Alan(KCLG)—-7 cm? OB K Cc 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 33 B) 35 C) 36 D) 40 
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TARAMA 7/4 


mem m lm m mm ilminin üm > Xl e e 


E) 44 









9. 


10. 


11. 


12. 


1-B 2-D 3-C 4-E 5-B 6-C 7-A 8-A 9-B 
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iha MK ark NE iie Mia 





UM 3 
ABCD dik yamuk , D 13. 
JABJ—3 cm 
JBC|&9 cm 
B 9 Cc 


olduğuna göre, |AD|—|DC| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 Cc) 6 D) 7 E)8 


14. 


Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derece- 
dir? 


A)9O B)100  CG)108 D)120  E)135 


ABCD dik yamuk A 3 
JAE|-|BE| 
JAF| 8 cm 
IFD| s2 cm E a5 
|BC|59 cm 
(DC|4v5 cm 

B 9 


o 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


A)S p) 2 Cc) 6 D) E)7 


ABCD eşkenar 
dörtgen 


TEDJL(DOJ 
|EB| 8 cm 
|ED|12 cm 


> 
o 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 20 B) 18 














ABCDEF düzgün 
altigen 


IKF|—4 cm 
İKE|-2ecm . 


olduğuna göre, 
Alan(AFK) kaç 
cm? dir? 








A)2/3 BaYa OsyYa Des 83 


ABCD dikdörtgen 
(EFLLJADI 
|EF|-3 cm 
IDC|7 cm 
(BC|s10 cm 





B 10 ire 
olduğuna göre, Alan(BFC) kaç cm? dir? 


A) 28 B) 26 C) 24 D) 22 E) 20 
A E 9 D 
B C 
ABCD paralelkenar, |(BDJ köşegen 
m(BAD)<m(BFG) -m(ECb) 
|ED|-9 cm, |BD|-26 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 13 D) 17 E) 18 
ABCD kare 
m(ABE) <m(EBE) 
|BC| 3/2 cm 
İBE|-2 cm 


olduğuna göre, 








B C Alan(ABE) kaç cm? dir? 
B Cc 
C) 17 D) 15 E) 13 A)9 B)6 Cc) 32 D)2 E)3 
10-C 1İA 12E 13D 14E 15A  16E 
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DM 0... . TAHANA, 
> 


İ. o Şekildekikarelerin A D 5.  ÖğretmeniAli'den 
herbirinin kenarları üst ve alt tabanlarının P 


2 cm uzunluktadır. tolar2 
A,B,EveE,F,G p cm olan bir 





BÖLÜM 3 TARAMA / 5 





g. ABCDveEFKD kare A 5 E D 13. ABCDEF düzgün A F 


(EGİNİLKI İF) i aliden 
JEF| 2 cm JAE|-2V3 cm 
K 











olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)12Y3 B)18V3 C)24Y3 D)36y3 E) 72. 12. 


A)48V3 o B)72  C)64 o D)48 E) 243 


ABCD... düzgün çokgen 
O noktası çokgenin çev- 
rel çemberinin merkezi 





dukları kenarların orta E 














5 z ABCD yamuğunun ala- 
doğrusal olduğuna B C K e — L 
#örS-A ve nokialak nun bulmasını istiyor. JAE|<5 cm b olduğuna göre, B E 
arasındaki uzaklık kaç Ali yamuğun JBDJ kö- / Ve olduğuna göre, i İFC| kaç cm dir? 
cm dir? şegenini çizdiğinde, B Ğ Çevre(GCKF) 
E E G 42cm uzunluğun- kaç cm dir? 
daki bu köşegenin alt tabanla 45 |ik açı yaptığ 
gını B G Cc 
AY2 BYS CYE Dafz E) 2/5 buluyor. C D 
m A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
Ali'nin bulduğu alan değeri yamuğun gerçek ala B 
> 2 2 Cc 3 D)6 E)8 
nının 2 katı değerde olduğuna göre, Ali'nin bulduğu 4 yaya * yaya ) ) 
sonuç kaçtır? 
| 
A24 o B)28 G8  D40 yag Mek Mek 
(DEJLJDCJ 
JAD|J-2 cm 14. ABCD dikdörtgen 
a > E 5 > 
2. ABCDparalelkenar oo 4 5 Pl elemi bal eli 
(ACI köşegen paralek — . 6.  ABCD dikdörtgen ” - ş | olduğuna geri Alan(ABCD)—100 cm? 
kenarın alanı 48 cm | JED| kaç cm dir? 
olduğuna göre, taralı (AFJLIBEJ 
A ge a JAE|-5JED| B 5 C 
oplamı kaç cm? dir? p © B C 
v JAF|—5 cm A)2 2 03 DD pa PER e 
|BE|8 cm 2 2 . olduğuna göre, Alan(EDC) kaç cm? dir? 
A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 36 : i 
(e 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? | çi wi Giz a i 
11. ABCD dörtgen A 
A) 48 B) 52 C) 56 D) 60 E) 64 | E, F, K üzerinde bulun- 
noktalarıdır. 
ABCD paralelkenar A HD 
TEFLLİKFI B - TAEJ ve (BEJ açıortay (SN LI 
Ni | JEF|<5 cm (EFLLÇABI İN 
3.  ABCD dikdörtgen A D 7. o ABCD yamuk A D |KF|—4 cm in 
BDE) <m(EDE <d g7 (CH LJADJ 
m(BDE) <m(EDC) (ACINIBDI-(EJ X li Ğ JEF|<5 cm 
|BE| <8 cm m(BEĞ)—120* olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? olduğuna göre, a 
JEC|<4 cm Acisi |CH| kaç cmdir? o B Cc 
t 
IBD| -4V3 cm B 6 | A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
8 E 4 CÇ olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? | A)6 B)8 09 D) 10 E) 16 
İ 
| 
i 
8. ABCDkare m(BOC)—20* 
(AEİNİBDI İF) | |(0BJ-2 cm 
BEJ 
IBE|JEG| | ABCD paralelkenar, |AE| ve (DEJ açıortay B GC 
DC|J— z e yi > 
ci in zi IKL|53 cm, |AD|-15 cm olduğuna göre, IDC| kaç olduğuna göre, çokgenin alanı kaç cm? dir? 
4. o Köşegenlerinin uzunlukları 10 cm ve 12 cm olan bir mele e ” cm dir? 
p ği p ir) an aç cm dir? i 
eşkenar dörigenin çevresi kaç cm dir? A) 12.sin20* B) 24.sin20* G) 30.sin20* 
A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 D) 36.sin20* E) 40.sin20* 
A)6V15 B)4v35 C)ay&i Day? Ey125 - - 
i A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 52 vE 2D 3A 4C SE GA 7B 8D 9C 0©B 11-C 12A 13A 14B 15D 16-0) 
ZTN am amaa DAĞ ————— e... pa P 
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—BULUM 3 














1. oABCD paralelkenar 
AEİNIDKI SF? 
İDE|JEC)| 
JAF|7JEF| 


BK| 


IKG| 


olduğuna göre, 


5 7 
pa B) — 
M3 )5 


2. o ABCDkare 
m(EDÜ) 25 
m(BED)-80* 
|BC|4 cm 


olduğuna göre, 
|ED| kaç cm dir? 


A4 o B)5 


3. o ABCD dikdörtgen 
|BF|s|DC|6 cm 
|ED|3 em 


olduğuna göre, 
Alan(BEDF) kaç 
cm? dir? 


A) 15 B) 18 


4. ABCDEF düzgün i 
altıgen 


Alan(ABC)-4 cm? 
olduğuna göre, 


B K 
oranı kaçtır? 
92. DE 

2 3 
A 


B 
we 


Cc) 42 


A 


V 


D) 43 


E 


3 e 


o 


E)8 





B 


C) 21 


Alan(ACDF) kaç B 


cm? dir? 


A) 8 B) 12 
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C) 16 


D) 24 


D) 20 





E) 27 


E) 24 





248. 


ABCD paralelke- A 
nar 


JAFILIBCI 
TAELLIDGJ 
IBF|-3 cm 
JEC|1 cm 
İDE|s6 cm 
olduğuna göre, |FC| kaç cm dir? 


B 3F 


A) 11 B) 10 Cc) 9 D) 8 


ABCD yamuk 
TACINIBDI-JE) 
Alan(ABE)-7 cm? 





B fe 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A)5 B) 7 c)9 D) 11 E) 14 
ABCD dikdörtgen A D 
(AEJLIBDJ 
/BE|2 cm 
JEC| 213 cm 

B Gc 
olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 
A)2 B) 4 C)6 D)8 E) 10 





B 8 C 4 G 2 K 


Şekilde yanyana kareler verilmiştir. B, C, K doğrusal 
1BCJ8 cm, |CG|—4 cm, |GK|-2 cm 
olduğuna göre, |AK| kaç cm dir? 


KAMAN ŞA AYARA A AŞAMA ESA YA AŞ AÇ ARRAY ULA YMY ARRAY EMAYE HAMA HEMME 








A)alI3 B)2/29 CO)syi5 Dyavs5 Eyeyis 
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TAMANMA BG 
9g,  ABCDEFGKdüzgün A K 13. JACINIBDI-JE) A 
sekizgen PDE eşkenar JACI.IBD|-24 cm? 
üçgen olduğuna göre, G olduğuna göre 
m(EFP) kaç derecedir? ABCD dörtgeninin 
alanı en fazla kaç 
cm? dir? B D 
G F 
D E Cc 
A) 75 B) 67,5 C) 60 D) 52,5 E) 45 A) 6 B) 9 0) 11 D) 12 E) 24 
10. ABCD yamuk A 7 E p 
JAE|-7 em 14. ABCDdikyamuk ç , A 
(BF|4 cm IDC|4JBG| 
JFC|<9 cm |AB|<2 cm e 
Alan(ABFE) —Alan(DEFC) (AD| 210 cm 
B 9 GC 
pa .— Cc p 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A)4 B) 7 03 D) > p)2 A) 8 B) 10 G) 12 D) 14 E) 16 
11. ABCD paralelkenar ABCD kare A 9 E D 
TADJ dört, (DCJ üç B a 
eşit parçaya ayrıl- eli 
mıştır. (EFJLJADJ 
Alan(FKU)-2 cm? |AE| <8 cm 
|EF|-7 cm © 
i olduğuna göre, 
G |ED| nin alabileceği 
olduğuna göre, paralelkenarın alanı kaç cm? dir? değerler toplamı kaç- B c 
tır? 
A) 16 B) 18 Cc) 20 D) 22 E) 24 
A) 1 B) 4 o 5 D)7 E) 9 
12. AEDF dikdörtgen F 
(ABILJBCI 16. ABCD kare A E D 
IDGJLJBCJ (BE|LIBFJ 
İDCJ-4 cm D IBF|-8 cm 
|EG|6 cm A olduğuna göre, 
/BE|<2 cm 4 |EF| kaç cm dir? 
ei (ei 
B2E 6 C — ii 
olduğuna göre, Alan(AEDF) kaç cm? dir? ii E 
A) 26 B) 25 C) 24 D) 23 E) 22 A)10 B)12 C15 Dey2 Ee 
1-A 2-C 3-E 4-C 5-A 6-B 7-B 8-D 9-D 10-E 11-E 12-A 13-D 14-B 15-C 1 6-D| 
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| 
| 
i 
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e pi SELİ 


Jan 
bi 
fa 
bi 
,L 
İz 
a 
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BÖLÜM 3 SINAV / 1 BÖLÜM 3 






SINAV /1 








1. © ABC eşkenar üçgen A 5. o ABCDdikdörigen A D 9. ABCD e ligi A D 13. JABJLJAcI A 

(AEJ 1 JBGJ TAE) 1 (BD) (ADI - —iBG| (DEJ 1 (vc) 
(ED) 1 (ACI (BE| <3 cm, (AB| -8cm 10 (ADI 1 (BGJ 
JAD| <6 cm ğ |ED| <9 cm, Si (DC < 10 cm z İBE| - JEC| 
İDC| kaç cm dir? JEC| kaç cmdir? p G JBC) kaç cm dir? olduğuna 

B E C G göre, |DC| 

kaç cm dir? 

Y) BB 02 D) 23 E) AsY7 BV6i OsyY3 DsVY2 Eda A)5 B) 6 Cc) 7 D) 8 E) 9 


A)2y2 B4/2 C4 Ds Bay 


A Y D 
> N 14. ABCDE düzgün A 
6. & ABCD paralelkenar beşgen 
2. o Çevrel çemberinin yarıçapı 22 olan düzgün sekiz- |BK| -3JKC)| 2) JAFIİFGC|JAD| E 
; B Cc olduğuna göre E 
genin alanı kaç cm? dir? |EB| - 4JBF| — uğ , 
iki — 459 FCB) kaç 
Alan(BFK) — 3 cm? ABCD ikizkenar yamuk, m(ABG) — 45 m( 
B)8Y2 oC)16 D16V2  E24 i 
e NE olduğuna göre, |AB|s|DC|xcm, JAD| yem derecedir? 


Alan(ABCD) kaç olduğuna göre, |BC| nin x ve y cinsinden ifadesi 


B. OK G6 





cm? dir? aşağıdakilerden hangisidir? A) 18 a Si 3) iğ 
A)24 o B)28 32 Da6  E40 PeSy B)xv2*y O)x4yy2 
D) x/24yv2 E) 2x4y 
3. &ABCD paralelkenar ACI n (BDJ - (EŞ 
IBDJ köşegen JED|s3JBE| 
EF / DCJ 11. ABCD kare A 6 D 2JAE|-3JEC| 
TABİ 1 (AEJ Alan(AEB)- 6 cm? B 
JAB| <6 cm olduğuna göre, olduğuna göre, 





taralı bölgelerin Alan(ECD) 


kaç cm? dir? 


JAE|JEFİ 4 cm 
olduğuna göre, 


B F C B C 





alanları toplamı kaç 





7. A J(AD| <-6cm 
| 
| 
| 
| 














ABI 1 (ACI, (DAĞ) — 459, JAB| - 4 cm, |AC| -3cm k 
Alan(AED) kaç cm? dir? (ABI ACI ii ) JABİ | JACI cm? dir? | 
olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? B C A9 B) 6 o 12 D) 15 5 
c)8 D) 10 E) 12 
ii | AS B) 12 C) 18 D) 20 E) 24 
A) 10 B) 15 GC) 17 D) 20 E) 25 
il 16. A 
12. (ADI .LIBCI A 
8. ABCDEdüzgün A |AB| 9cm 
4. o ABCD dikdört bezgin |AC| — 12cm e 
. ikdörtgen 
AD ü N R Gi (AFINCFIZIF) E 1DC| < 2(BD| 9 12 
 — z AE (DF| 6cm olduğuna göre, bei Ri > - 
li i ve açlorta' D) -m(BDC)-165* - 
IDC| AE olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? i l al y M(BAD) -m(BDG) oldu 
olduğuna; göre, ğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 
ağ JAC| kaç B ğ d (BAC) kaç 

m(DEC) kaç lale C D 6 

derecedir? E G A6/3 BSy2 C13 DOZ Esya A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 

A) 80 B) 45 C) 60 D) 75 E 80 | A)2 B) 4 Cc) 6 D) 9 o giz -€c 2D 3B 4Cc SA 6C 7D 8C SE 10B 1iC i2E 135B 14C 15C 16-8 
amm DD — m ai İ 
b mmm REONMETBİ SORU BANKASI KONU KAVRAMA SERİSİ 253 GEOMETRİ SORU BANKASI 














BÖLÜM 3 SINAV./2 
T iz AG BD| — 
1. ABCDdikyamuk OoOA4 5 Dp 5. oABCüçgen İ A 9. HACINIBDI < (Ef A ş 13. ABCD yamuk ar 
JAB| 7cm IBDI, JAEJ açıortay m(AED) — 60” |AD|-3 cm, 
JAD| <5cm (AB| -8cm : 5 |AC| - 5V3cm (BC| <9cm 
1BGJ - 11 cm 7 J(AC| 10cm IBD| — 12cm > Alan(ABCD) 30 cm? 
olduğuna göre, (BC| < 12cm a olduğuna göre, 7 41 olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç n z olduğuna göre, e kaç 8 E yamuğun yüksekliği “ 5 N 
cm? dir? VEDİ oranı kaçtır? B i2 fe cm dir? kaç cm dir? 
JEB| 
A) 56 B) 48 O) 44 D) 40 E) 36 5 , ğ 1 2 A) 45 B) 42 G) 36 D) 32 E) 30 A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 
. )E BB) 0: D) 2 EE 
7 3 5 2 3 
14. A 
.  |ABIxJACIsJAD ip 5 
2. — ABCD eşkenar e N 10. ABCD dikdörtgen , 
i m(BAD) — 50* ni 
dörtgen ağ : (BEJ açıortay i 
(AC) köşegen e iğ E, D, C doğrusal |oOAÂ F < B z 
D 
(EF| 1 (BGI meme D |ED| - 2cm (ABI 1 (AC), JAB| - 5 cm, Çevre(ABC) — 30 cm 
ir? 
JEF| - 3cm derecedir? (BC| 8cm olduğuna göre, A noktasının (BC ye uzaklığı kaç 
(BC| -8cm AN olduğuna göre, cm dir? 
olduğuna göre A |BF| kaç cm dir? z 
i 8 
7 60 27 35 
Alan(EDC) kaç cm? dir? | A)4 By) - go, p) 24 gp 
o | A4 B3Y2 G3Y3 DE 5 ) ig )5 ) 3 
1 D) 16 li 
Gi Pei e ) A) 20 B) 25 G6) 30 D) 35 E) 40 
| 15. Gnoktası ABC A 
11. ABCD ve CEFG kare A D üçgeninin ağırlık 
B, C, G doğrusal merkezi 
3. JAB) 4cm A 7. & ABC eşkenar üçgen A i -IBE| xizem (GBJ 1 (GC) 
JAC| <5 cm (DEJ 1 (ACI | olduğuna göre, E N olduğuna göre, 
JBC| - xcm (DFJ 1 (ABI İ karelerin alanları JAG| > 
olduğuna göre, a 5 İDElslori-cem O E | toplamı kap cm? dir? Jggj orun Kaşı 
(4x1) ifadesinin olduğuna göre, | B C G 
alabileceği en büyük JAB) kaç cm dir? B C 
le değeri B K u | A) 36 B)72 o C)108 D)136 Oo E)144 A)1 BBY2 Oy Dy? E)2 
vi B X G 2 
A) 37 B) 36 G) 35 D) 34 E) 33 A2/3 Be C3V3 Days EB) 63 | 
| 12. (ABI LfBC) A 16. ABCD kare N 5 
| JABJ| - 2.10“ cm m(BAE) — 15 | 
4. &ABCD paralelkenar A D 1BC| x3410*cm 249 AE| 4cm 
(DE| ve (CEJ açıortay | olduğuna göre, olduğuna göre, 
(FEJ / (BGİ - JAG| kaç cm dir? E (BD| kaç cm dir? 
1DC| - 16 cm Wi i 3.10 e 
olduğuna göre, 8. İç teğet çemberinin yarıçapı 6 cmolandüzgünalir | A) 5.109 B) V13.109 C)4v2.10 B c 
, 4 
|AF| kaç cmdir? © C genin bir kenarı kaç cm dir? zi E)9.10* A)4 B) 43 G6 D)8 E) 10 
A9 B)8 97 D) 6 5 | Az Bela 48 Ds Bİ | İtAa 2E 38 48 SD 68 7D 8G SA 10E iE 128 186 14 1SA 16) 
A İ | in 
e Mİ ee EL GEOMETRİ SORU BANKASI | KONU KAVRAMA SERİSİ 255 GEOMETRİ SORU BANKASI 


























BÖLÜM 3 
































ABCD yamuk 




















Bir köşegeninin uzunluğu 10 cm olan karenin alan; 











13. 

























g. (ABI LTACI A A 
JAB| — |DG| kaç cm? dir? (ADI 1 (BCJ 
m(ÂBG) - 40* N (DG| — |BDJ * 6 7 
olduğuna göre, ZEO w.BYR 0 Bp E) 25 ” Japj 3/3 cm 
m(ADC) kaç 
derecedir? /N » ” , H p Ni c B E G 
B G olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? ABC üçgen, |AB| — 4 cm 
A) 50 B) 80 G)120 D)140 E)150 MM e (ABE) 4 m(EAĞ)— mAEb) 
2 3 3 3 
2 ) ) olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 
A A)3 B) 4 6) 5 D) 6 E) 4v3 
4 D 
Z 10. ABCD ikizkenar A D E 
2. ABC üçgen A yamuk, AFCE 
IDE) / ABI dikdörtgen, 
Jâ0| — |DGJ D - Z E 3 C yamuğun 14. Gi noktası ABC. . A 
me 12 ABC üçgen, (ABI 1 JBCJ,JAD| — |DC| alanı 17 cm? eşkenar üçgenin 
ği LAB| - 4cm, |BE| - 7 cm, JEC| <3em | el SARIKIK Evke 
| : N — ikdörtgenin 
5 z 5 olduğuna göre, m(DEC) kaç derecedir? i alanı kaç cm? dir? B F Cc IGDI 1 (BC) a 
: JAC| 12cm 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? A)100 o B)120 C)135 D)145 EE) 159 ii : olduğuna göre, 
A B) 17 G24 .D)34 E) 51 a5 ii 
A) 9 B) 8 07 D) 6 | I&D| kaç em dir? B D e 
i 
İ A2 B3 23 D3Y3  Eay3 
| 11. (AD) açıortay 
ABCD dik yamuk o A D (ABI 1 (BC) 
3. ABCD paralelkenar , D JAB| -7cm. |DC| 5cm ABCD dik yamuk A2 D 
Alan(EFB)— 5 cm? JEC| — 8 em | |AC| < 19cm JAD| - 2cm 
Alan(ABCD)— 26 cm? olduğuna göre, | JAB|-|CB|10 cm 
” R 10 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç İ olduğuna göre, 
Alan(ADF) kaç 2 dir? 
il emeli olduğuna göre, Alan(ADC) kaç cm? dir? Be) 
cm? dir? kaç cm? dir? 
10 C 
Biel BlsE: © GB DE ES A)40 B12 o C)15 D)18 OoOE)20 > 
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 İ A) 30 B)36 (o C)40 D) 44 E) 48 
| 
i 
| 
, 12. ABCD b 16. ABCD kare As E 3D 
ABCD dikdörtgeni || A D | EC Köşeneli LAE|-JED| 3 cm 
4. o ABCD paralelkenar birbirine eş birim e) IDE| < |EC| ” N 
j E : olduğuna göre, 
İ (DE|4JDC|J-JBC| > karelerden oluş JEF| <5 cm 5 
muştur. No IBE| kaç cm dir? 
m(BED) — 1409 —E olduğuna göre, 
m(BAD) kaç IFHJ 1. TAE) B F G cm? dir? B e B 
e N > R 
derecedir? olduğuna göre, |FH|.JAE| çarpımı kaç br? dir? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 A) 10 B) 5/2 43 D) 35 E)5 
A)100 OoB)105 oC)110 0 0 e 
) ke, m ele e pie li Si Dböaz, Sli ib 2D 38 A SD GE TA 8B SE 18 Me RE 188 4G İSE 16D 
—— 256 > — a : 
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Li gz EVEL EZ FAA 





1. 





KONU KAVRAMA SERİSİ 


Çemberde 5. 
m(ÂB)—90* A 
m(BO)—1109 
olduğuna göre, 
m(ÂĞ) kaç derecedir? 
(© 
B 


C)140 D)1i30 E)120 


A 
6. 
C 
B 


olduğuna göre, m(AB) kaç derecedir? 


A)160 o B) 150 


Çemberde 

m(BĞ)—x4109 
m(ÂB)-x440* 
M(ÂĞ)—2x-109 


A) 110 B) 120 C) 130 


D) 140 


E) 150 (Eİ 
izm 





O çemberin merkezi 
—— 

m(AOB) -50* 

olduğuna göre, 

m(AB) kaç derecedir? 





A) 25 B) 40 G) 50 D) 75 E) 100 


O çemberin merkezi 
m(AKB)-290* 
olduğuna göre, 
m(AOB) kaç derece- 


dir? 





A)40:..  B)30 C) 60 


D) 70 


O noktası 
AB çember yayının 
merkezi 


m(AOB) -78* 
m(AB) —4x-2* 
olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 G) 24 D) 28 E) 30 
O çemberin merkezi 
m(ÂOB) -80* 
m(ÂB)-3x-109 
olduğuna göre, A 
x kaç derecedir? 80“ 
A B 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 


O çemberin merkezi 
m(AB) -2m(BÖ) 

— 
M(AOC) 120" 
olduğuna göre, 
m(AB) kaç derecedir? 





A) 40 B) 60 C) 75 


D) 80 


E) 100 


O çemberin merkezi 
m(AKİ)— 2x-20* 
m(ÂOB) —x-4-30 
olduğuna göre, 

x kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


Â z 
A B 
K 


Pkk le #A ke ca A ARENA A MA NAAM ARMY 


9. 


12. 


KONU KAVRAMA SERİSİ 
























TEST /1 














Çemberde 13. O çemberin merkezi e B 
m(BAĞ) —40* YK (CBI/OAJ e 
olduğuna göre, M(ACB) -209 
m(BĞ) kaç derecedir? olduğuna göre, A 
Cc m(OBC) kaç derecedir? 
B 
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 
14. JAB) çap 
Çemberde — 
vi m(ABÜ) -40* 
m(EAD) -30* : : 
— olduğuna göre, 
m(DBC) -24 m(BÖ) kaç derecedir? A AB 
olduğuna göre, 
m(EDC) kaç dere- 
cedir? 
C 
A)112 OoOB)108 OoO(C)104 OD)86  E)S4 A) 40 B) 60 C) 80 D) 90 E) 100 
VR o 
M(ABC) -x*45 A O çemberin merkezi 
MAĞ) -3x-10* m(BOD) - 100 
DESİN göre, | 6G| -| G5| 
m(ABC) kaç de- e olduğuna göre, 
. G — 
recedir? z m(BAC) kaç derece- 
dir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
A) 25 B) 30 C) 35 D) 45 E) 50 
Çemberde Aİ 
mM(BAĞ) — 2x479 <İ 
m(BDG) -3x-13* 16. JAB) çap e 
olduğuna göre, M(BAC) -50” 
x kaç derecedir? yp olduğuna göre, 
m(ABC) kaç dere- 
cedir? a 3 
C 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 
| 1-A 2-B 3-C 4-D 5-B 6-D 7-D 8-C 9-E 10-B 11-C 12-C 13-C 14-E 15-A i 6-3) 
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İl 
İ 
| 
| 
| 
| 
| 





gizi DEE CE Ez Fa 


1. 


TABI çap 
m(ADG) 110 
olduğuna göre, 
m(BG) kaç dere- 


cedir? A B 
A) 10 B) 20 Gc) 30 D) 40 E) 50 
TABI çap 
m(ACD) - 729 D 
olduğuna göre, 
m(BD) kaç dere- A B 
cedir? 

© 

C 
A) 36 B) 44 GC) 56 D) 70 E) 72 


O çemberin merkezi 
ABJ çap 

m(ACE) -120* 
olduğuna göre, 
m(BDE) kaç 
derecedir? 





A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


O çemberin merkezi 
m(BOC) -959 
m(BAD) —-80* 
olduğuna göre, 
m(dĞ) kaç derecedir? 





A) 40 B) 50 C) 65 D) 70 E) 75 


KONU KAVRAMA SERİSİ 











O çemberin merkezi 
m(BOD) — 949 
m(GED) —19* 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) kaç derece- 
dir? 


A) 28 B) 34 C) 40 D) 56 


Çemberde 
m(BAE) — 1109 
m(BDE) 759 
olduğuna göre, 
m(EĞ) kaç dere- 
cedir? 





A) 90 B) 70 C) 60 D) 55 E) 35 


m(ABD) - 20* 
m(BCD) - 85 
olduğuna göre, 
m(ADB) kaç dere- 


cedir? 





A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 


, 


SD 
A B 


40 D)45 E) 50 


O çemberin merkezi 
ABI çap 


m(ACD) —130* 
olduğuna göre, 


m(DAB) kaç dere- 
cedir? 


A) 30 B) 35 


GEOMETRİ SORU BANKASI 










JAB çembere teğet 13. Çemberde Ateğet 
(AĞ) -70* 
olduğuna göre, m(BAG) -559 
m(BAĞ) kaç dere- c m 100» 


olduğuna göre, 





.cedir? gör 
m(ACD) kaç de- 
recedir? 
A B 
A) 30 B) 35 C) 45 D) 50 E) 70 
A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E)90 


10. JAB çembere teğet 
(BAĞ) 469 
olduğuna göre, 
m(ADC) kaç dere- 


14. Çemberde Bteğet 
noktası 


JED|-JEBİ 
m(ABE) - 65* 





cedir? olduğuna göre, 
m(BED) kaç de- 
recedir? 

A) 23 B) 44 C) 46 D) 54 E) 69 


A)50 Oo B)55 C) 60 D) 65 E) 70 





15. Çemberde A teğet 
noktası 


m(ADB) - 409 
m(ABD) -30* 


olduğuna göre, 


11. TAB, O merkezli 
çembere teğet 


— 
m(AOC) 50" 
olduğuna göre, 
m (BAG) kaç dere- 





cedir? m(DAĞ) kaç de- 
recedir? 
A) 15 B) 20 G25 — D)4o E) 50 A) 80 B) 70 G) 60 D)SO OE)40 


16. |CE,E noktasında 
çembere teğettir. 


IBE|-|CE| 
m(BAE) 50 
olduğuna göre, 
m(GBE) 


12. ÇemberdeAteğet 
noktası 


m(ÂE)—m(EĞ) 
m(BAC) -54* 
olduğuna göre, 
m(EDG) kaç dere- 











cedir? kaç derecedir? 

A) 54 B) 46 6) 36 D) 27 E) 20 A) 50 B) 45 C) 40 D) 25 E) 20 
| w 2A 3B 4C SA: 6B 7E 8&C 9B 10C 11C 12D 13D 144  15-B 16-D) 
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1. OAC,B noktasında 5. JABWICDI 
O merkezli çembere A 9g. AC,B noktasında 13. Omerkez A 
3 M(AC) 50“ “çembere teğet (IBCJ çap 
teğet olduğuna gö- olduğuna ağ $ 
re, m(ÖBC) kaç li 1BD|-İDE| BEJ L(OAJ 
derecedir? m(BED) kaç dere- m(ABD) -110* m(EBÖ) -10* E 
cedir? olduğuna göre, 
” pa B XV. O Cc 
m(BDE) kaç 109 
derecedir? olduğuna göre, m(GAC) kaç derecedir? 
 A)45 O B)GO  C)70 © DO  E)120 M25 B30 C)35 D45 Es 
e A)30 (OB)40 CSO D6O  E70 Afad: . ee. Mv lie, çeke 
6. Çemberde 
2. O çemberin merkezi (AEL/MBFU HGDİ 10. O çemberin merkezi 14. 0 çeyrek çemberin G 
A teğet noktası m(EF) 409 > merkezi —âig 
m(ĞAC) -52* m(FGb)-70* mis) m(GAB) <649 
> N : olduğuna göre, > p 
olduğuna göre, olduğuna göre, ii olduğuna göre, 
> yay m aç er. 
m(BAC) kaç dere- Gi m(AGC) kaç e m(OCB) kaç dere- 
cedir? derecedir? : cedir? 
. o A 
p İ o A 
a A) 45 B) 55 C) 60 D) 75 E) 90 470  Bo0 ©1000  D)105 oEytio > 
A) 38 B) 40 C) 42 D) 48 E) 52 A) 75 B) 73 GC) 71 D) 69 E) 65 
DİR li 11. TAB;O merkezli 
|AB|<JED| çembere teğet 15. Omerkezli çember 
3. AC,Bnoktasında — N pay i yayında 
O merkezli çembere mM(BCA) -36 m(BAC) —42 m(GBO) -62: 
teğet olduğuna göre, | e pa 
—— e n : — — 
m(BOC) -42' m(DCE) kaç dere- O TM 
olduğuna göre, cedir? m(OCA) kaç dere- 
m(OCA) kaç gadlri 
derecedir? olduğuna göre, m(ACB) kaç derecedir? 
A) 18 B) 24 C) 36 D) 54 E) 72 
B 6 D) 48 E) 50 
Ayaz ii Gi ) ) A)1ii2 B) 118 GC) 120 D) 126 E) 130 
A) 42 B) 44 G) 46 D) 48 E) 50 
ii ! 
12. O, JAB) çaplı 16. O çemberin merkezi 
ş çemberin — z 
4. O çemberin merkezi 8. Çemberde AZ SE merkezi M(ABO) -20 
B teğet noktası JAE|SJED||DG| m(BOC) 109 m(ACO) —359 
(AB|-2|BC| m(ABE) -36" m(DC) 409 olduğuna göre, 
olduğuna göre, olduğuna göre, p m(BAĞ) kaç dere- 
m(ÖCB) kaç dere- m(EBC) kaç B D cedir? 
cedir? derecedir? 7 olduğuna göre, m(âOD) kaç derecedir? 
G 
A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 A) 35 B) 45 G) 55 D) 65 E) 75 
A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 A) 90 B) 72 C) 54 D) 48: © E)36 
——————————— 264 - e iD ZA 3D 4C S&A 6B 7C 8B 9B 10E 1iD 12C 13C 14-€ 15-D 16-0) 
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Çemberde D 
(BDINACI KE 
m(ÂB)-a 
m(ÖĞ)—b 
m(ÂEB) >X 





B 


olduğuna göre, x in a ve b cinsinden ifadesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 








a -b  asb 
A B 
) ri ) 5 G)jasb 
pp Jazdl E) Ja -b| 
Çemberde 


m(ÂED) -130* 
m(AKB)—41* 
olduğuna göre, 
m(DFĞ) kaç 


derecedir? 


Çemberde 
JACINIBDI ŞE) 
m(AEB) -80* 
m(DĞ)—x-1 o 
m(ÂB)-2x4-20* 
olduğuna göre, 
m(ÂB) kaç 
derecedir? 
A) 120 B) 110 


GC) 100 D) 90 E) 80 


Çemberde 
LACINIBEJ (FI 
m(BFG)-70* 
m(ADE) -259 
olduğuna göre, 
m(BDE) kaç 
derecedir? 





A) 50 C) 40 D) 35 E) 30 


266 


B) 45 









Çemberde 
m(BD)—20* 
m(EĞ)—-100* 
olduğuna göre, 
m(EAĞ) kaç 
derecedir? 
A) 20 B) 25 


Cc) 30 D)40 o Baş 


Çemberde 
m(EĞ)-m(BD)--48* 
olduğuna göre, 





m(GAE) kaç Â 
derecedir? 
C 
A) 12 B) 20 G) 24 D) 32 E) 48 
Çemberde 


m(AKE)—102* 
m(ACE) -35* 
olduğuna göre, m(BTD) kaç 


derecedir? 





A) 16 B) 20 C) 27 D) 32 E) 40 


TAD çembere teğet 
M(DEĞ) 1509 
m(8D)-50* 
olduğuna göre, 


m(GAD) kaç 





derecedir? 


A) 100 B) 80 


GC) 70 


D)65 O E)S0 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








lid 





g. IABlçap 
m(ACE) -25* 
m(CAD) -15* 


olduğuna göre, m(EAD) kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C)35 D) 40 


10. JAB) çap 
m(AED) -110* 
m(ÂE) -80* 
olduğuna göre, (A 
m(ACE) kaç 
derecedir? 


A) 20 B) 25 


11. (AB) çap 
E teğet noktası 
m(BAD) -20* 
m(ADE) -35* 


olduğuna göre, m(EGB) kaç derecedir? 


A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 


12. (DC) çap 
A teğet noktası 
m(ABD) -40” 
olduğuna göre, 
m(ACD) kaç 


derecedir? 


A) 90 B) 75 Cc) 70 


D) 65 











E) 45 


E) 55 





| 1-B 2-D s-A 4-B 5D 6C 7-D 8-E g-C 





13. 


16. 











Çemberde 

A, K, E doğrusal 
m(ÂBÜ) -32* 
m(GGB) -15* 


olduğuna göre, m(AKG) kaç derecedir? 
A) 60 B) 61 


C) 62 D) 63 


E) 64 


Çemberde 
m(AGE) -25* 
m(DAC) -35* 





olduğuna göre, m(ABE) kaç derecedir? 


E) 70 


A) 35 


B) 45 C) 50 D) 60 





(CD, (ABJ çaplı yarım çembere teğet 
m(DGB) -m(DEA) —o 

olduğuna göre, « kaç derecedir? 
A) 20 E) 40 


B) 25 C) 30 


D) 35 


Çemberde 
m(BAĞ) -60* 
m(ABE) —X 
m(ACD) —4x 
olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 





A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 





10-4 11-A 12-D 13-C 14-D 


15-C 16-8) 
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© ÇEMBERDE Açı 


1. 


TAB ve (AC çembere 
teğet 


m(BAĞ) -64* 
olduğuna göre, 
m(BEĞ) kaç dere- 


cedir? 





A) 132 B) 128 6) 116 D) 106 
(AB ve (AC çembere 
teğet 


m(BDE) -70* 
olduğuna göre, 
m(BAĞ) kaç derece- 


dir? 


5. 
E) 64 
6. 


E) 80 


A) 35 B) 40 





JAB ve (AC çembere 
teğet B 


m(BAĞ) -x4-20* 
m(BEC) 


olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 


-2x410* r 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 


TAB ve (AC çembere 
teğet 


m(BAĞ) -56* 
olduğuna göre, 
m(EDG) kaç dere- 


cedir? 





A)94 o B)112 


C) 115 


D)118 OoOE)124 





JAB ve (AC, O merkezli 
çembere teğet 


m(BAĞ) -80* 
olduğuna göre, 
m(BAO) kaç de- 


recedir? 


9. 





A) 60 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 


(AB ve (AC çembere 
teğet 


m(BAĞ) 50 
olduğuna göre, 
m(ABC) kaç de- 
recedir? 





A) 40 B) 50 


C) 55 D) 60 E) 65 


(AB ve JAC çembere 
teğet B 
m (BKO)—x 
m(BAĞ) —y A 
x—y80* 
C 


olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


JAB ve (AC çembere 
teğet 


m(BAĞ) —xt109 
M(BDE) -2x-159 
olduğuna göre, 
x kaç derecedir? 





A) 40 B) 45 


C) 50 





10. 


12. 





ÇEMBERDEAÇ! <0 TESTİ AÇI 


O çemberin merkezi 
|AOJ-|AB| 
olduğuna göre, 
m(OAB) kaç de- 


recedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 


Yarıçapı rcm olan 
O merkezli çemberde 


|(AB|rV2 cm 


olduğuna göre, 
m(AOB) kaç de- 


recedir? 


A) 45 B) 60 C) 75 D) 90 E) 120 





(> ği 
A V B 
36” 


AB, C noktasında birbirine teğet olan çemberlerin ortak 
dış teğeti, m(BAĞ) -369 olduğuna göre, m(ABG) kaç 
derecedir? 


A) 36 B) 48 


C) 54 


D) 60 E) 72 





AB, D noktasında birbirine teğet olan çemberlerin ortak 
dış teğeti, m(ACD) -35* olduğuna göre, m(BED) kaç 


derecedir? 


A) 35 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 


D 13. 
A 14. 
ay 


16. 








TEST /5 


| 3 


E) 105 


Çemberde 
m(ÂDC) — —85* 
giduğuna göre, 
m(ABG) kaç 
derecedir? 


A) 85 B) 90 C) 95 


a 


C) 40 E) 50 


D) 100 


ABCD kirişleri dörtgeni 
m(ÂBG) —X 

m(ABG) -5x 
olduğuna göre, 
m(ABC) kaç de- 


recedir? 


A) 30 B) 35 


ABCD kirişler dörtgeni 
m(BDG) -44* 
olduğuna göre, 
m(BAC) kaç de- 


recedir? 


b 


A) 44 B) 46 D) 66 


0,ve0, merkezli 


çemberler dik kesiştik- 
lerine göre, 


m(O,AÖ,) 


kâç derecedir? 





A) 45 B) 60 E) 90 


C) 75 


D) 80 














D)s5 Oo E)60 


l | © 2B 3-B 4D 5D GE 7-B 8s-A 9D 
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mmm mi e 











ÇEMBERDE AÇI 


1. 


AMEL MİRİ A 


5. 
C 
D A B 

(ABI çap, C teğet noktası, |DC|-|BC| 

olduğuna göre, m(8DC) kaç derecedir? 

A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 50 E) 60 
6. 

E 





A B C 
(CE, (ABI çaplı yarım çembere teğet, m(ADE) -55* 
olduğuna göre, m(ACE) kaç derecedir? 


C) 30 


D) 25 


O merkezli yarım C 7. 
çemberde 
IDC|(BC| 

— D 
M(CBA) -55* 

A B 

olduğuna göre, m(DÂ) kaç derecedir? 
A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
Şekildeki çemberde 8. 
A, F, D teğet değme z 
noktaları di 

—— 
M(ABC) -559 

—— 
M(AED) -1159 
olduğuna göre, 








— 
m(BCD) kaç 
derecedir? 





A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 
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m(AB)-m(Ğ5) 
m(BO)—m(Eb) 
m(ÂDG) -80* 
olduğuna göre, 
m(ÂE) kaç dere- 


cedir? 
A) 20 B) 40 C) 50 D) 65 E) 80 
O, ABC çember Oo 
yayının merkezi > 
(OAWIECI 48 
m(BOC) -48* 

GC 
olduğuna göre, e e 
m(ACB) kaç l 
derecedir? 
A) 24 B) 33 C) 40 D) 48 E) 66 
Çemberde (CE//(BFJ 
m(ACE) <40* 
m(EF) 55" 


m(ÂFE) kaç 
derecedir? 





A)170 B)150 C)145 D)135 E)s5 


O, EBD çember 
yayının merkezi 
B teğet noktası 


(OD|BF| 
m(GBD) -40* 
olduğuna göre, 


m(EOb) kaç 





derecedir? 


A) 15 B) 17 


GC) 20 


D2  E2 


FEZARETDİ SABIL BAN 






| 





ÇEMBERDEAÇI,,*« A TESTİ açı 


9. ABCD Kirişler dörtgeni 
m(ABE) —55* 
m(BCD) -80 
olduğuna göre, 


m(AEB) kaç de- 





recedir? 

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
10. (ACI çap 

m(EAĞ) -60* 


m(OCA) -50* 
olduğuna göre, 
m(EBD) kaç 
derecedir? 





A) 10 B) 15 


11. ABCD paralelkenar 
m(ADC) -75* 


7D 


olduğuna göre, 
— 

m(ECD) kaç de- 

recedir? 

A) 45 B) 40 C) 35 


D) 30 E) 25 


12. ABveCD çembere 
teğet 


m(ÂCD) -115* 
olduğuna göre, 
m(BAC) kaç de- 


recedir? 





A)135 o B)125 


C) 120 


D)115 oOE)110 











TEST /6 


5 ; 


C) 95 


13. Çemberde JACI kiriş 
m(ADB) -m(BDG) 


| 


m(GED) - 1109 
olduğuna göre, 
m(SAD) kaç de- 
recedir? 
A) 110 


B) 100 D) 90 


E) 70 


14. Çemberde D teğet A 
noktası 


(ACILIBDI 
m(BÖ) —m(DÖ) 
m(ÂDE) -74* 
olduğuna göre, 
m(BDA) kaç 
derecedir? 


A) 26 B) 39 


15. O merkezli çembere 
(BA, A noktasında 
teğet 


|CE|x|JED| 
m(ABD) -55* 





olduğuna göre, m(AOE) kaç derecedir? 


A)110 OoB)115 oC)120 D)125 E)130 


16. 





Çemberler E ve F noktalarında kesişiyor. B, F, C doğru- 
sal, m(BAD) -70 olduğuna göre, m(ADE) kaç dere- 
cedir? 


A) 70 B) 80 Cc) 90 D) 100 E) 110 





EE 2E 3C 4-B 5--B 6B 7D 8A 4-C 


160 11D 12D 13A 14D 15-D 16-E 
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ÖŞEMBDERNDE UZUNLUN 





1. © Yarıçapı 17 cm olan çemberin merkezinden geçen 
kirişin uzunluğu kaç cm dir? 


A) 34 B) 30 C) 24 D) 19 E) 17 


2. o Çemberin içindeki 
P noktasının çem- 
bere gn kışa uzaklığı 
7 cm, en uzun uzak- 
lığı 19 cm olduğuna 
göre çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 








A)9 B) 11 C) 13 


D) 17 


E) 26 





3. oOmerkezli çemberin 
yarıçapı 15 cm, 


JOK|8 cm 


olduğuna göre, 

K noktasının çembe- 
re en kısa uzaklığı 
kaç cm dir? 





A)5 B) 6 0)7 D) 8 E)9 


4. Çemberde i B 
m(AB)—m(GD) 
JAB|(3x-5) cm 
İCD| (X*7) cm 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 





D 


A) 10 B) 11 C) 12 


D) 13 


E) 14 
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O, ve O, merkezli 
çemberler A nokta- 

sında içten teğet 

O, merkezli çember 

büyük çemberin A 
merkezinden 

geçiyor. Küçük > 
çemberin N 
olduğuna göre, büyük gemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


yarıçapı 2/3 cm 


A) 3y3 B)-4 C) 5 D) 43 E)7 


A)5 D) 11 


O, ve O, merkezli çem- 


belek birbirlerine içten 
teğet. Çemberlerin 
yarıçapları sırasıyla 

17 cmve6cm 


olduğuna göre, 
10,O,| kaç cm dir? 


E) 12 


V 


olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 


O, ve O, merkezli 


çemberlerin yarı- 
çapları sırasıyla 
7 cmve5cmdir. 


l0,0,|59 cm 


A) 1 B) 2 c) 3 D)4 E)5 


. 


O, ve O, merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 
18 cm ve 6 cm çemberlerin merkezleri arasındaki uzak- 
lik 35 cm olduğuna göre, çemberlerin en yakın nokta- 
ları arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


A) 11 B) 13 C) 18 D) 21 E) 24 
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m(AOB)-120* 
|AO| <(2x47)cm 
|BO|(3x-3)cm 


olduğuna göre |AB| kaç 
cm dir? 


E) 27 j3 


A)9jJ3 B)12 Cji2/3 D)18 








16. ABCD karesinin 














ÇEMDENDE UZUNLUK © TESİ 71 
9. O çemberinmerkezi A 13. Yarıçapı 7 cm olan çem- 
IBCJ çap berde 
JAC|-24 cm B olduğuna göre, x in ala- 
N N bileceği kaç farklı tam 
olduğuna göre, sayı değeri vardır? B 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 
A 
zl A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 g7 
A10 Bi? OZ D) 20 E) 25 
40. Çemberde 14. O, JAB) çaplı yarım G 
> çemberin merkezi 
(ABIL(ACIJ (COLLLABI 
|AC|-12 cm © JAB|-16 cm o 
olduğuna göre, A O B 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
AS Be C10 Deyis E)5j2 A5 Bajs Cs Dejz Bea 
11. O, AB çember O 
yayının merkezi R 15. JAB çap c 
(ACILIOB| |) (CDJLJABJ 
m(AOB)-30* JAD|—1 cm 
JAC| 5cm IBD|9 cm 
olduğuna göre, , A 1D 9 B 
“çember yayının N — 
yarıçapı kaç cm le olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
dir? ei 
A B A)3 B)4 G)5 D)6 E)7 
A)5 B5/2 C)sj3 D)8 E) 10 
12. O çemberin merkezi 


bir kenarı 4 cm 
olduğuna göre, 
çevrel çeberinin 
yarıçapı kaç 

cm dir? 





Cc 


Dayjz E) 5 





10-D 1İ-E 12-E (o 13-E 14-B 15-4 16-B 





| WA 2C 3C€ 4D 5D 6D 7-C &A 9G 
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ÇEMBERDE UZUNLUK 


b 


olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 





O çemberin merkezi 5. 
m(AB) 90” 

JAB|J-8 cm 
olduğuna göre, çembe- 
rin yarıçapı kaç cm dir? 

— A B 

A)4 B)4f2 05 DE E)8 

6. 

O çemberin merkezi 

m(GAB)-60* 

|AB|-8 cm 


A)4 B) 5 GC) 6 D)7 
O çeyrek çemberin D 7. 
merkezi, OABC 
dikdörtgen 
AC|16 cm 
JAC| Ğ B 


olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


(| 
o Aa E 


A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 


O merkezli yarım 
çemberin içinde G 
OECD karesi 
verilmiştir. 
|ECİ>3 cm 
A O E B 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 3/2 B6 C)8 D6Ej2 E) 12 


e çağa e SAD in şk mİ ar İM ke erme Gü 








AB O merkezli 
çembere teğet 


(AB|-10 cm 
(0B|12 cm 


A 10 B 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A2Jii Baja 07 DSJE 5/3 


(ABJ C noktasında 
O merkezli çembere 
teğet 


(BC|-9 cm 
(0B|<11 cm 
JAC|-3 cm 


(AB ve (AC çembe- 
re teğet 


JAB|(2x*7)cm 
JAC|(3x-3)cm 


olduğuna göre, 
x kaçtır? 





A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 


(AB ve (AC 
B noktasında 
birbirlerine te- 


ğet olan çem- 


DAĞ) 
berlere teğet A 
JAB|-19 cm 
JAD|-11 cm 19 
B 
olduğuna göre, |DC)| kaç cm dir? 
A) 6 B)7 C)8 D) 9 p) 10 


MEAHETDİ SABII BANKASI 
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ÇEMBERDE UZUNLUK TEST /2 | 
JAB ve JAC 13. ÇemberdeA,C 
O merkezli : teğet noktaları 
çembere teğet (BAJLJBCJ 
10B|<7 cm İBAJ-4 cm 
|(AC/-24cm A A 
4 
Iduğuna göre, A nokt b ki ii 
A İM MAM ere en kısa uzak- olduğuna göre, B noktasının çembere en kısa uzak- 
lığı kaç cm dir? lığı kaç cm dir? 
A) 18 B) 19 G) 20 D) 21 E) 22 
A) 43 -6 B)4y2 -4 o 4y2 -2 
D)6-2y/2 E)3y2 -3 
(BA, (BC ve (ED) 
çembere teğet 14. ACDveE 
JAB|-8 cm teğet noktaları, 
olduğuna göre, ACN|BE—-1B) 
BED üçgeninin B 
çevresi kaç cm pi eleiçim 
dir? (BC|-2 cm 
Cc 
A)8 B) 10 C) 14 D) 16 E) 20 i olduğuna göre, İDE| kaç cm dir? 
A) 14 B) 12 6) 10 D) 9 E)8 
A, B, C teğet nokta- 
ları A < i 
D 15. AB doğrusu birbiri- 
IDC| (42) cm B ne teğet iki çembe- A 
JAB|—(3x-1) cm rin ortak dış teğeti- B 
' > S5 dir. 
olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? |BCJ-4V2 cm 
JACJ 2.17 cm 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
A)7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 14 


A)8 B)9 C) 10 D) 12 E) 16 








16. 
B E Cc 
Şekilde ABC üçgeni ve iç teğet çemberi verilmiştir. 
İBC|<11 cm, Çevre(ABC)-26 cm A,B,C,D teğet noktaları |AB| —(x4*5)cm 
olduğuna göre, JAF| kaç cm dir? İDC|(2x-4)cm olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
A)2 B)3 c)4 D)5 E) 6 A) 15 B) 14 Cc) 13 D) 12 E) 11 
| 1-B 2-E 3-E 4-D 5-A 6-C 7-D 8-C 9g-A 10-D 1i-E 12-A 13-B 14-B 15-C 1 6-8) 
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O çemberin merkezi 
(ABJLJOEJ 
ICDJLJOF| 
(AB|-|CD| 
JOE|(3x-1) cm 
|OF|(2x--3) cm 





olduğuna göre, x kaçtır? 


A)2 B) 3 C) 4 D) 5 E)6 


2. O çemberin merkezi 
(OH)JLICDJ 
(OEJLJABJ 
(0E|-J0H| 
JAB|—(2x-1) cm 
İCD|(x*3) cm 


olduğuna göre, x kaçtır? 


A) 3 B) 4 Cc) 5 


3. O çemberin merkezi 
(OGJLJABJ 
(ok1L1(cD) 
|OK|>1J0G| 
JAB|-25 cm 





olduğuna göre, |CD| nin alabileceği en büyük tam- 
sayı değeri kaçtır? 


A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27 


4. O çemberin merkezi 
TABWICDI/LEFİ 
(AB|-17 cm 
JEF|9 cm 
|CD|(2x43)cm 





olduğuna göre, x in alabileceği tamsayı değerleri 
toplamı kaçtır? 


A) 10 B) 15 Cc) 20 D) 25 E) 30 
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O çemberin merkezi 
(OCJLJABI 

İOG|5 cm 
JAB|—14 cm 





olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A3J5 B4a/3 Cey2 D fo E) Ş7a 


O merkezli O 
çember yayında 
TOHILJABJ 
|OH|4 cm A ni N 
|AB|<12 cm 
olduğuna göre, |AO| kaç cm dir? 
MS B)s/2 aya Deayıs Esa 


O çemberin merkezi 
TOCI LJABJ 
|O0CJ8 cm 
(0D|17 cm 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 





A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 34 
IABJ O merkezli çemberler- 
den içtekine C noktasında 
teğet 
JAB|-18 cm B 
olduğuna göre, 
İAC|J kaç cm dir? 
A 
A) 6 B)7 Cc) 9 D) 11 E) 12 


GEOMETRİ SORU BANKASI 










7ÇEmivEnivz ULUNLUR © 


9. Yarıçapı13cmolanbir çemberin merkezinden 5 cm 13. 
uzaklıkta bulunanı kirişin uzunluğu kâç cm dir? 


A) 24 B) 18 C) 16 D) 12 E)9 


10. O çemberin merkezi 
(0B|<13 cm 
JEB|-7 cm 
JAE|3 cm 


olduğuna göre, 
JEO| kaç cm dir? 


14. 


A)V37 o B)7 237 o D12 


E) 13 


11. O çemberin merkezi 
JAB|-3JCB| 
JAC|-8 cm 
|OC|7 cm 


olduğuna göre, çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 





A6/2 BS/3 OB D) 9 


E) 10 
12. A 
| j 16. 
B2 Db 8” E 


A merkezli çeyrek çember D noktasında ABC üçgenine 
teğet; |BD|—2 cm, |DC|-8 cm 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A4 B)5 








Köşeleri çember 
üzerinde bulunan 
ABC eşkenar 
üçgeninin çevresi 

36 cm olduğuna 
göre, çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A)12 B)6jJ2 Osja Days E)4 ys 





ABCD karesinin içinde A D 


A merkezli çeyrek çember 
İN 


verilmiştir. A, F, E doğrusal 
JBE|-5 cm 
JEC|-7 cm 

B 5 E 7 C 
o5y2 D) y3 E)2 


olduğuna göre, 
IFE| kaç cm dir? 


A)1 B) y2 


O,.O,veO, mer- 
kezli çemberler bir- 
birlerine teğettir. 
10,O,|57 cm 
10,0,|-8 cm 
10,0,|-5 cm 


olduğuna göre, O, merkezli çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


ABCD karesinin 
içinde B ve C 
merkezli çeyrek 
çemberler verilmiştir. 
Karenin çevresi 16 cm 
olduğuna göre, 
EBC. üçgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


> 
G 





B C 
O3J3 Def Bas A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
O PE .ŞR “OR $E 6D 78 s6 SA we M5 DA BE a 15E 160) 
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ÇEMBERDE UZUNLUK 


1. o (ABINİCDI-IK) 
|KB|3 cm 
IKD|6 cm 
JAK|-8 cm 


olduğuna göre, 
IKC| kaç cm dir? 


> 


A) 1 B) 2 Cc) 3 


2.  JACINBDIP) 
JAP|.JPG|14 cm? 


olduğuna göre, 
IPBJ.JPD|J çarpımı 
kaç cm? dir? 


WU 


A)7 B) 9 


3.  JABINCDİSJEŞ 
lECİ<JED| 
JAE|9 cm 
(BE|-4 cm A 


olduğuna göre, 
|CD| kaç cm dir? 


A) 12 B) 11 G) 10 


4.  TABINICDI-LEP 
JED|SJEC|42 
İAE|s12 cm 
|BE|-4 cm 


olduğuna göre, 
İCD| kaç cm dir? 


P 


A) 12 B) 14 C) 16 


D) 9 


D) 18 


D 





o 


E) 20 
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5.  JABINDOJEJ 
İDE|—2JAE| 
JEG|9 cm 
olduğuna göre, 
|BEJ kaç cm dir? 


A) 18 B) 16 


6. O çemberin merkezi, 
|OA|J12 cm 
(BD|-9 cm 
IDG|7 cm 
olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


A)2 B)3 


7. o Oyarm çemberin 
merkezi 


TODİNECİ İF) 
JEF|518 cm, 
JFC|8 cm 
JOF|-9 cm 


olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 


8. oOJABİ çaplıyarım 
çemberin merkezi 


L(ODINECİİF) 
(OF |DF| 4 cm 











re mEe 








D 


E) 10 


D) 12. 


Ni 


6G) 14 


6) 4 


A 
X 


A O 


ü 


G)5 D) 6 E7 


JFGJ—x em A o B 

JEF| —(x42) cm 

olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 

A0 Bit Giz D)18 : E14 
280 - 
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EMBERDE UZUNLUK 
9.  (ACINJAEJ-(AJ 

JABJ-6 cm 

İAD|-8 cm 

(BC|-10 cm 


olduğuna göre, 
IDE| kaç cm dir? 


A)8 B)7 C) 6 





10. TACINAEJKAJ 
JAB|-4 cm 
1BC|-8 cm 
İED|13 cm 


olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 


A)2 B)3 


İİ. TAEİNJACIŞAJ 
ADIİDE| 
|AB|-4 cm 
JBC|—5 cm 


olduğuna göre, 
İAE| kaç cm dir? 





A6 B6EJZ2 G9 D) 12 


Eyi2y2 


12. JAEJNACI-(AJ 
JAD|-3JDE| 
JABJ—6 cm 
İBG|12 cm 





olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


A) 18 B) 15 C) 12 D) 9 E)6 

















13. O çemberin merkezi 
P, A, B doğrusal 


JPG|2 cm, 
IPA|-3 cm 
|ABJ—5 cm 


olduğuna göre, 
JPO| kaç cm dir? 





A)S B) 6 


14. JACINAEJKAJ 
JAB|-8 cm 
(BC|10 cm 
JAD|-9 cm 
JEG|-4 cm 
IFGJ1 cm 


olduğuna göre, |KG| kaç cm dir? 





A)6 B)8 


O yarım çemberin ç 
merkezi 


(BCINLOCJ 163 
İCE||OE| 
|CD|s6 cm 
(BD|10 cm 





olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


As Baja O2J7 Daya Baja 


16. (AB çembere teğet 
JEFİMADI IK) 
|DKİ|KG| 
|AB|—8 cm 
(AC|-4 cm 





olduğuna göre, |KE|.|KF| çarpımı kaç cm? dir? 


A) 36 B) 25 C) 20 D) 18 E) 16 





İD 2C 3A 4B S-A 6B 7D 8-E g-E 


11-B 12-D 13-C 14-D iS-E 16-A 
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ÇEMBERDE UZUNLUK 


(AB çembere teğet 
A, C, D doğrusal 


JACJ-4 cm 
İCD|6 cm 





olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 








y2ji B2fo C3js Days pay? 


TAB çembere teğet 
A, C, D doğrusal B 


JAC|6 cm 


olduğuna göre, A 6 g 
(CD| kaç cm dir? D 





A) 24 B) 20 C) 18 D) 16 E)12 


(AB çembere teğet 
LAC|<|CD| 
JAB| 8 cm 


olduğuna göre, 
(AD| kaç cm dir? 





A)4 B) 8 o4j2 D8/2  E)10 

8. 
JAB çembere teğet 
(DC|-JAC|J41 


olduğuna göre, 
JAD| kaç cm dir? 





D) 12 


A) 9 B) 10 C) 11 E) 13 


282 - 
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TEST /5 
(CD, O merkezli ya- 
rım çembere teğet 
|CAJs2 cm 
İCD|4 cm 





c 2 A Oo. B- 
olduğuna göre, |CB| kaç cm dir? 
A)5 


B) 6 Cc) 7 


IPB O merkezli çem- 
bere teğet 


P,A, O doğrusal 
IPAJ 2 cm 
IPB|6 cm 


olduğuna göre 
|OA| kaç cm dir? 





A)4 B)5 o) 6 


D) 7 


E)8 


(BC, O merkezli p 
çeyrek çembere 
teğet, 


O, A, B doğrusal 
(BC|12 cm 12 
JAB|-6 cm 


(0) A 6 B 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 5 B) 7 Cc) 9 D) 11 E) 13 


(AB çembere . 
teğet 

JADINEĞİ SF) 
JAB|—12 cm 
JAC|8 cm 
İDF|JJEF|-4 cm 





olduğuna göre, |FG| kaç cm dir? 


A)6 B)7 g8 


D) 9 
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EE ma 












































TEST /5 
9. IABBnoktasında 13. JACINIBDI-JEJ A 
teğet olan çember- 
lere teğet, JAEJ D ll 
noktasında içteki JEC|-4 cm 
çembere teğet E JED|-12 cm 
|AB|<12 cm olduğuna göre, 2 
IDC|<4 cm |AD| kaç cm dir? B Te | 
olduğuna göre, |ED| kaç cm dir? Nal 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 
A) 10 B) 9 Cc) 8 D)7 E) 6 
10. (ABvelAC,DveE 14. ABED kirişler dörtgeni | | 
noktalarında kesi- PEiçden 
şen çemberlere te- İCE|-6 cm 
ğet GC 
JAC|—12 cm 
|AB|<(2x-1) cm 
AB|--İDE|—12 
JAC|—(x4*7) cm e — B 
olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 
olduğuna göre, x kaçtır? 
A)3 B)4 C) 5 D) 6 E)7 
A)4 B) 5 C)6 D)7 E)8 iŞ 
BDC üçgen 
11. TAB|LJEC| IDC C noktasında Cc 
ACB çember yayı- 
1BD|-|Dc| na teğet 6 
JAB|-5 cm IDA|-4 cm 
lAC|-5V5 cm İDC|-6 cm D 4 A B 
olduğ Ö i ğ öre, EC 
ğuna göre, |EC| kaç cm dir? olduğuna göre, İBCİ oranı kaçtır? 
ii Bi wi 1 3 3 2 
)s Osj2 Dajs psa e) a Di EE 
12. Çemberde 1 
6. |JCA çembereteğet 
(BAJLJACI B, D, C doğrusal 
1BD|-2JAD| m(BAE) -m(DAE) 
JBE|—6 cm JAC|6 cm 
|EC|-6 cm JED|—2 cm 
olduğuna göre, çemberin çapı kaç cm dir? : 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
AyY6 Baje osj2 Days Esya A)2 B)3 o) 4 D4j2 Baja 
8 2C€ &D 4-A 5D 6E 7-C 8A gE 10-E 11-A 12-D 13-D 14-B 15-E 1 6-C| 
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m ev 


Ç 


EMBERDE UZUNLUK 


1. 


P noktası çemberin dışın- .P 
dadır. Çemberde P yeen 

yakın nokta ile P arasında- 

ki uzaklık 9 cm, çemberin 

yarıçapı 6 cm olduğuna 

göre, çember üzerinde 

P ye en uzak nokta ile 

P arasındaki uzaklık kaç 

cm dir? 





C) 21 


D) 24 E) 27 


A) 15 B) 18 


(ABJ çap, İDE 
çembere teğet 


(DEL(DGJ 
(DCJLJACI 
(BC|5 cm 
İDE|13 cm 





olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


B)7 Cc) 8 


Cc 
B 
3 
A D 


A) 5 D) 10 


(AD çembere teğet 
(CAJLJAD 

(AB|3 cm 
|BC|J12 cm 


olduğuna göre, 
çemberin 
yarıçapı 

kaç cm dir? 
B)7 c)8 


A) 6 D) 9 


(ABJ çap A,BveD fe 
teğet noktaları 


JAE|7 cm 
IBC|18 cm 


A B 
olduğuna göre, |EC| kaç cm dir? 


A) 25 B) 24 Cc) 23 D) 22 
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E) 10 


D 
E 18 
7 


E) 21 


E) 12 | 
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- A merkezli DE çember 








(ABJLJACI A 
|AD1|DG| 
(AB|-8 cm D 
(BCİ —4J13 cm B 
E edi 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


G6 D) 5 E)4 


A 

a 
B GA Cc 
A1 B2 G3y/s-5 Ds-2j3 EB |3 
A 6 D 
B C 
o Bejz2-3 oeyj2 -6 
D)6-3j2 E)6v3 -6 


O, merkezli 

çember D nok- 

tasında (AB) 

çaplı yarım çem- 

bere teğet C te- 

ğet noktası NL 


İAB|—16 cm A . 0, B4C 


A) 8 B)7 


ABC eşkenar üçgen 


yayının yarıçapı 7 cm 
1BCİ -6V3 cm 


olduğuna göre, (BCJ ve 
çember yayı arasındaki 
en kısa uzaklık kaç cm 
dir? 


ABCD kare 
B çeyrek çemberin 
merkezi 


|AD|6 cm 


olduğuna göre, D nok- 
tasının AC çember ya- 
yına en kısa uzaklığı 
kaç cm dir? 





A) y3 


(BC|-4 cm 


olduğuna göre, O, merkezli çemberin yarıçap! kaç 
cm dir? 


A) 5 G7 D)8 g9 
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il TEST /6 




















9. 
13. JAB ve (AC çembere 
teğet 
m(BAĞ) -60* 
|AB|-12 cm 
olduğuna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 
O, ve O, merkezli çemberler E ve F İ 
i > e F nokialarında dik 
kesişiyor. |O,E| 12 cm, |O,E|—5 cm e le De 
olduğuna göre, |0,0,| kaç cm dir? 
14. O çeyrek çemberin 
merkezi i 
A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13 
(CDJLJOAJ 
(OD|—|JDA| 
20. aöl : |CD|6v/3 cm 
18Ğ|-2JAĞI 
İBC|12 cm 
olduğuna göre, — > 
eiberİn var z olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
pi kaç cm dir? 
A) 3v3 B) 6 Cc) 62 DO E)12 
AG Bal OSB De B9 
15. Omerkezli çem- 
11. (ACID noktasında ei 
O, merkezli yarım (ACINI00J-1C) 
çembere teğet, O, IDC|6 cm 
merkezli yarım çem- | 
berde |AB|-16 cm li 
JAB|— 10cm 
Iduğ - z 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? olduğuna göre, çemberin çapı kaç cm dir? 
A6 B4 OsYE Des gez 
3 A) 30 B) 24 GC) 20 D) 18 E) 16 
12. (CD, ABI çaplı 
mi 16. JAB) çaplıyarmçem- p ES F36 
teğet D berle ABCD dikdört- 
geni E ve F noktaların- 
(AB|—2|JBG| da kesişiyor. 
2)DC|-JAD| 46 IFG|&38 em 
B Cc A 
JEF|—9 cm ii 
olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)12 B) 9 Cc) 6 DB poB A)5 B) 6 C)3y3 D) 43 E)9 
1- ğ 
Cc 2-C 3-D 4-A 5-D 6-B 7-C 8-A 9-E 10-B 11-E 12-E 13-A 14-£ 15-D 1 6-8 
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1. © (AC, O merkezli çembere 
teğet 


(DCJLJAOJ 
(0CJ10 cm 
IDOJ5 cm 


olduğuna göre, 
JAEJ kaç cm dir? 





D) 10 


A B 


E) 12 


A) 5 B)8 Cc) 9 E) 12 


2. O çeyrek çemberinmerke- E . 
zi AOCB dikdörtgen 


JAB|-4 cm 
(BC|3 cm 


olduğuna göre, 
|DC| kaç cm dir? 


Org 


A)1 B) c)2 D) 


rjaı 


B K C 
ABC dik üçgeninin iç teğet çemberi çizilmiştir. 
|EB|2 cm, JAE| -3 cm 
olduğuna göre, |KC| kaç cm dir? 
Cc) 10 D) 11 


A)8 B) 9 


4.  Yançapı 5cm olan çem- B 
berde i 


(ABW/1CDJ 
JAB|-8 cm D 
İCD|6 cm A 


olduğuna göre, 

(ABI ve (CDI kirişleri 

arasındaki uzaklık 

en cok kaç cm dir? Ğ 





A)5 B) 6 


ZA IZAUYDARAA CEDİCİ | 





5. 


O çemberin merkezi 
(ABI/(DCI 

TEF JAB) 
JAB|—12 cm 

JEO| s2 cm 
İDG|8 cm 





olduğuna göre, |OK| kaç cm dir? 


A2J6 Bs C3j3 Dyo Bajz 


O merkezli çemberde B 
|(AC| 52 cm e 

|BC|4 cm A 
çemberin yarıçapı 


vV17 cm 


olduğuna göre, 
(OC) kaç cm dir? 


A2j2 gaja E)5 


B)3 D)6 


, 


ICE, E noktasın- 


E 24 G 
da O merkezli 
çeyrek çembere 12 
teğettir. A B 
1BG|i2 cm 
|EC|24 cm 

Oo 


olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 16 E) 20 


A 
O E 
8 
B 12 G 


D) 18 


(BGJ, O merkezli yarım 
çembere B noktasında 
teğettir. 


(BC|-12 cm 
|EC|8 cm 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 


AM6Ji5 Bayıs oejs Dsjs 4 
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TEST /7 























9. (AB)velACI,Evec A 13. Teğetler dörtgeninde A 
noktalarında (DGCJ 
çaplı yarım çembere JAB|-6 cm 
teğet B, D, C doğrusal İDC|3 cm 
IBE| 4 cm |AD|—4 cm 
(BD|-2 cm olduğuna göre, B D 
ğ , E IBC| kaç cm dir? 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 4 
B2D GC 
C 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 
A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 
10. O yarım çemberin A 
merkezi 14 
B teğet noktası z » AB,0,ve0, 
A, D, C doğrusal D merkezli çem- 
berlerin ortak 
J(AD|-2 cm dış teğeti. 
|DC|<4 cm Çemberlerin 
yarıçapları 
9cm ve4cm 
C B ij 
o JAB|-12 cm 
duğ Ö — N 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? olduğuna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 
A2/2 B2/3 Gaye Dad 66 
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 
11. (BA, Anoktasında 
içten teğet olan çem- 
berlere teğet 15. AB,0,ve0, 
(BANIBFI-1B) merkezli çem- 
berlerin ortak 
JBAJ-6 cm teğeti, çember- 
(BC|-3 cm lerin yarıçapları 
6 cmve2 cm 
ICD|1 cm 
JAB|15 cm 
olduğuna göre, |EF| kaç em dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 olduğuna göre, çemberlerin merkezleri arasındaki 
uzaklık kaç cm dir? 
12. IDA çembere te- A) 25 B) 24 GC) 20 D) 18 E) 17 
ğet, ABD üçgen 
|CD|4 cm A 
|AD|-6 cm - 16. TABI çap : 
olduğuna göre, (ABJ/1CD) 
e A — 
JAB| JADJ-9 cm 
kaçtır? ” > 
olduğuna göre, çemberin çapı kaç cm dir? 
1 1 3 3 2 
A) B) — o) — D) — Ey 
3 ir ) 5 Iz ) 3 A9 B)3v10 C) 10 D) 12 E) 15 
ID 2A 3C 4C SA 6B 7D &C 9D 10C 11B İZE 13B i4A 15E 16B 
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ır 
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Test (2 -3) 
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1. — O çemberin merkezi 
|OA|J7 cm 


olduğuna göre, 
çemberin çevresi 


kaç cm dir? A 
A) 7n B) 14n G) 27n D) 35n E) 49 
2. o Yarıçapı 5 cm olan çemberin çevresi kaç cm dir? 
A) 5x B) 107. G) 151 D) 20n E) 25n 
co; 
3. o Çevresi 8 olan çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
4. O çemberinmerkezi. 
m(AOB)110* 
çemberin çevresi 72 cm 
olduğuna göre, pr 
AEB çember 
yayının uzunluğu A B 
kaç cm dir? 
E 
A) 11 B) 13 C) 16 D) 18 E) 22 
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m a 





YATILI 

















13. Yarıçapı 6V2 cm olan B 
O merkezli daire diliminin 
alanı 14x cm? 


olduğuna göre, 
m(AOB) kaç derecedir? 


(0) 2 A 


A) 80 B) 75 Cc) 70 D) 65 E) 60 


14. Çevresi 67cm olan bir dairenin alanı kaç xcm? dir? 


A)3 B) 6 c)8 D) 9 E) 12 
O merkezli dairede, A 

m(AOB)-100* 

|0B|-6 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 





A)20n (OB)22n C)24n D)26n E)28r 


16. Omerkezli dairede, 
m(AOB)—40* 


taralı bölgenin alanı 
16n cm3 

olduğuna göre, 
dairenin yarıçapı 
kaç cm dir? 











B 
A)8 i B)9 C) 10 D) 11 E) 12 
10-4 11-B 12-A 13C 14-D 15D  16E 





O çember yayının B 9. Yarıçapı 6 cm olan dairenin alanı kaç cm? dir? 
merkezi 
M(AOB)-40* ğ A)i2n oOB)18x C)24n Djsörn E)36r 
(0B|-6 cm 
K > 
o 
A 
olduğuna göre, JAB| kaç cm dir? 
10. Omerkez 
.JOA|J—9 cm 
Ax Bo og” D)37 gp, leyen 
3 olduğuna göre, 
dairenin alanı 
kaç cm? dir? A 
O, çeyrek çemberin A 
yi 
kanki A)81x oOB)72r oOC)68x D)54n E)45x 
10B|4 cm 
olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? 
O 4 B 
A)»2r Bİ ör Dj > E)4r | 1. 
i 
O merkezli çember yayında fe) | 
(0B|12 cm Yarıçapı 4 cm ve 2 cm olan dairelerin alanları topla- 
pa mı kaç 7 cm? dir? 
(AB| <2 cm | vi 
3 12 | p 
olduğuna göre, | A) 22 B) 20 Cc) 18 D) 14 E) 12 
m(AOB) kaç | 
derecedir? A B | 
A) 10 B) 15 G) 20 D) 25 E) 30 
| 
12. Odairediliminin o 
merkezi 
m(AOB)-35* 
(ABJ.LJBCJ B (0B|<6 cm 
JAB|-|BG| <4 cm © olduğuna göre, 6 
Ni Ni daire diliminin 
Gl uğnE göre, alanı kaç cm? 
çemberin çevresi A dir? 
kaç cm dir? 
G A B 
ALL. yâ. Dim. KE 
2 2 
5 42 E6r 
Asr Bör OGzlâr Dar B) 18 2B 3D 4E &C GA 7G 8D 
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TEST /2 
Gİ e 
1. — K noktasında birbirlerine 5. m(ABC)>65 A 
teğet olan dairelerden m ACB)- 45 
küçük olanı büyük daire- 
nin merkezinden geçi- JAE|—3v3 cm 
yor. Küçük dairenin ala- 
ni 12 cm? olduğuna gö- 
re, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 
olduğuna göre, A merkezli daire diliminin alanı kaç 
cm? dir? 
A) 24 B) 36 GC) 48 D) 60 E) 72 
7n gr 
A) — B) — Gc) — 
Vu ) 
2. o Odairediliminin A 6. 
merkezi 
(ACI.LJOBJ 
m(AOB)-30* 
iz Ny fs 
JAC|2 cm o CB 
olduğuna göre, daire diliminin alanı kaç cm? dir? 
4r 37 7n 
vw 3 e Si 2 D) 2 Çapları 4 cm ve 2 cm olan daireler A, B, C noktaların- 
da birbirlerine ve büyük daireye teğet olduklarına gö- 
re, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 7 cm? dir? 
A)1 B)2 6)3 D) 4 E)5 
3.  ABCD kare 
JAB|-2V3 cm 
: 5 7. o ABCD kare, B çeyrek 
a dairenin merkezi 
C merkezli daire 
diliminin alanı (BC|x4y2 cm 
kaç cm? dir? , N 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
> Cc alanı kaç cm? 
ir? 
A)2r O Bör O sr Dr Eğ6 ii B 5 
A) 32-8x B) 32-4n. C) 16-47 
D) 16-21. E) 8-27 
4. ABC eşkenar A 8. Oçeyrekdairenin 
üçgen merkezi 
JECİ 4 cm |OA|6 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
C merkezli daire taralı bölgenin 
diliminin alani alanı kaç cm? dir? 
kaç cm? dir? 
8 Ni B) 97-14 GC) 97-18 
ASE Bar Or DE pZ a ei ME 
2 3 D) 12n-18 E) 18n-16 
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9. 


10. 


11. 


12. 
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ABCD karesinin 
çevrel çemberinin 
yarıçapı 4 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? 
dir? 


13. 





A) 67-16 
D) 4n-8 


B) 87-8 GC) 8nx—-16 


E) 4n-6 


O daire diliminin 
merkezi 
m(AOB)—60* 
JAB) -2y3 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? dir? 


14. 





o 


A) 3-6 B) 37-33 
D) 21-33 


O, daire diliminin 
merkezi 
IBHJLJOAJ 
|JBH|-2y/2 cm 
JOAJ4 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin 
alanı kaç cm? 
dir? 





15. 





A) 2n—-4 B) 2n-2 C) 4n-8 


D) 47-4 E) 6-8 


O çeyrek dairenin 
merkezi, 
OABC kare 


(0CJ2 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 


16. 








O dairenin merkezi 
taralı bölgelerin 
alanları S, ve S, 


e 


(AB| 3 


(BG| 5 


olduğuna göre, 
Ss, 


oranı kaçtır? 
Ss, 


Di 


1 
A) 3 B) > 


O dairenin merkezi 
m(AOB)-100* 
m(DOC)-40* 


taralı bölgelerin 


alanları S, ve S, dir. 


5 
Buna göre, —- 
2 


oranı kaçtır? 


5 5 
A)— B) — 
)3 Iz 


O merkezli dairede 
(A01.L/BOJ 
m(DOC)—-60* 


dairenin yarıçapı 


2J6 cm 


olduğuna göre, 








vjw 


7 
E) — 
İŞ 





taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 


A) 6x B) 8x. 


O daire diliminin 
merkezi 
m(ACB)-36* 

AOB daire diliminin 


6) 10x D)izn E) idn 








2 
kaç cm? dir? alanı 24 cm 
olduğuna göre, 
dairenin alanı kaç 
cim? dir? 
A) 6n-2 B) 4x-4 C) 47-8 
RA E) 20-2 A)120 (O B)110 o C)1i00 oOD)90  E)S0 
2-A 3B 4E 5C 6D 7A 8C 8-D 10D 1i-A 12D isE 14B 15-C 16-4) 
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TEST/2 | 





pm 


© DAİREDE ALAN © 














1. 
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“Yay uzunluğu Xx cm, yarıçapı o 5. 
r cm olan bir daire diliminin 
alanı 


rx , 
—— em? dir." 
2 


Bu bilgiye göre, yarıçapı 
6 cm, yay uzunluğu 


(AB|-4 cm olan şekildeki |o—oOA B 
O merkezli daire diliminin 
alanı kaç cm? dir? 
A) 6 B) 8 6) 10: D) 12 E) 14 
6. 
ABC üçgeninin içinde A 


yarıçapları birbirine 
eşit olan A, B ve C 
merkezli daire dilimleri 
verilmiştir. 







E 


E teğet noktası 
(AB|4 cm 


olduğuna göre, taralı daire dilimlerinin alanları top- 
lamı kaç 7 cm? dir? 





B““ F Ğ c 


ire 
DS fişi 








7. 
Şekilde yarıçapı 9 cm ve 7 cm olan daireler göste- 
rilmiştir. Taralı bölgelerin alanları $, ve S, olduğuna 
göre, |S,-S,| kaç x cm? dir? 
A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 16 
O çemberin merkezi 
|(OD|12 cm 8. 


m(AOB)-110* 
m(Ö0C)20* 
olduğuna göre, 
(AB| * fesi! toplamı 





kaç cm dir? 
17r 25n 26n 
—— B)6 c)8 D)—— —— 
A Ber Gr DD > 
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O dairelerin ortak 
merkezi 


|OAJ10 cm 
|0B|6 cm 
olduğuna göre, 
taralı daire halkası- 


nın alanı kaç 
cm? dir? 


A)64n OB)66r C)74r D)76n E)Bin 


O daire dilimlerinin B 
merkezi 


|CD|4 cm 
|OC|J8 cm 
m(BOD)—-60* 


o 8 CAD 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) Zn B) 107 D14x o E) Sr 


ABCD kare, K köşegen- A D 
lerin kesim noktası, B ET 

ve D merkezli daire di- 
limleri K noktasında te- 
ğet, karenin bir kenarı 
4 cm olduğuna göre, 
taralı bölgelerin alan- 
ları toplamı kaç cm? 
dir? 


B Cc 
A) 16-4n B)16-2n C)8-2n D)8-n E)4-1 
(ABI O merkezli 
çemberlerden içteki- 
ne teğet 
(AB|10 cm 


olduğuna göre, 
taralı bölgenin alani 
kaç cm? dir? 





A)&n Bir. o C)15r 


D) 20x 


E) 257 
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9. 





12. 





NEN 2B 3A 4E£ BA 6&C 7-A 8E 9-B 
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“DAİREDE ALAN 7 


A 


D 
B 3 E 8 C 


A merkezli daire dilimi E noktasında üçgene teğet 
TABJLJACI, |BE| 3 cm, |EC|8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 


A)GV& B)11W6  C)1238 D18Y3 E)24 


O (ABI çaplı yarım 
dairenin merkezi 


m(BOC)-80* 
|JAO0|9 cm 


A 





olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


A) 9r. B) 12 C) 15x D) 18x E) 217 


ABC eşkenar üçgen, A 

A merkezli çember yayı, A 
D noktasında üçgene te- 3 
et. 
IFKILJACI 
JAK) v3 öm 


F 
olduğuna göre, taralı 7 > 
bölgelerin alanları top- OB D C 


lamı kaç cm? dir? 


A) 6vV3 -2n 
D) 33 -2r 


B)6v3 -3n 
E)2V3 -x 


C)4y3 -2n 


ABCD dikdörtgen 
IDCI çaplı yarım 
daire E noktasında 
diğer daireye teğet 
F, K, Lteğet noktaları 


JAD|12 cm 





B L RE 
olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 


cm? dir? 


A) 96—24n B) 96—18x C) 72-6n D) 72-4n E) 48-6n 














13. 





(ABI, (ACI ve JADJ çaplı yarım dairelerde 
|AB|<J8C|<|€D| 


(ABI çaplı yarım dairenin alanı 16 cm? olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 16 B) 32 C) 48 D) 64 E) 80 


14. O, JABI| çaplı yarım 
dairenin merkezi 


CE JBDJ 


A O B 


(BC|2 cm 
(ADJ-6 cm 





D 


olduğuna göre, Alan(BOC) kaç cm? dir? 


A)2 


ABCD karesinin 
içinde A ve C mer- 
kezli çeyrek daireler 
verilmiştir. 

JAD|8 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 





B G 
B) 12n-12 C) 32n-64 
E) 32n-64 


A) 12x-6 
D) 16n-24 


16. A, EC çember 
yayının B, DC çem- 
ber yayını merkezi 


M(EAĞ) 459 
|AB|<JBC|-6 cm 





C 6 B 6 A 


olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 








A) 97-18 B) 97-9 C) 12-18 
D) 127-6 E) 18-18 
10D 1C İZA 13E 14B 15E 16A 
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BÖLÜMA4 





1. 





ABC eşkenar üçgeninin 
içine D, E ve F noktala- 
rında birbirlerine teğet 
olan daire dilimleri çizil- 
miştir. 

JAB| x-4cm 
olduğuna göre, 

taralı bölgenin 

alanı kaç cm? dir? 





A)ay3-2n B) 23 -x oyaya -> 


D) 6V3 -3x E)6y3 -2r 


O, JABI ve (CDJ çaplı 
yarım dairelerin mer- 
kezi O, E, F doğrusal 
(EĞ) — |BF| 

2JOD| -3JBD| 
OED daire diliminin 





alanı 18 cm? olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları 


toplamı kaç cm? dir? 


A) 40 B) 45 C) 54 D) 62 E) 70 
O daire diliminin merkezi O 

TACI 1 JOBJ 

l0C| — |BCİ 

JAGC| > 3yY3 cm 


olduğuna göre, taralı 
bölgenin alanı kaç cm? 
dir? 





B) 6n- 93 
E)2n-3 


A) 6n-9 
D) 47-33 


C) 4n-6 





A 6 B 3 GC 
ICD, AB çaplı yarım daireye teğet A, B, C doğrusal 
JAB| 6cm, |BC| x-3cm 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı Kaç cm? dir? 


3y3-n 
2 


31-63 
2 





A) 


B) o ey8 ön 


p M8 2 E)3Y3 -x 
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TARAMA / 1 


O çeyrek çemberin GC 

merkezi 

olduğuna göre,. 

m(ABC) B 

kaç derecedir? e” 
O A 

A) 150 B) 135 G) 120 D) 105 E) 90 


Çemberde 

(GFI, (BEJ kiriş 
m(BAF) — 1109 
m(CDE) — 1009 
olduğuna göre, 
m(BÖ) 4 m(EF) 
toplamı kaç dere 
cedir? 


O çemberin merkezi 
e 

M(AOB) — 3x-10" 

m(ACB) — x4-5* 

olduğuna göre, 

m(AB) kaç derecedir? 


A)30 O B)40 C) 50 D) 60 E) 70 


O merkezli çemberin 
dışındaki P noktasının a 


çembere en kısa uzak- 





lığı 3 cm, en büyük uzak- 
lığı 19 cm olduğuna 
göre, çemberin çevresi 
kaç cm dir? 


A) 8x B) 1ox G) 12x D)i4n Oo E) 16z 


GEOMETRİ SORU BANKASI 









10. 


12. 


1-A 


13. 
AB doğrusu O, ve O, merkezli çemberlerin ortak teğe- 
tidir. |AB| — 16cm, |OLF| 8cm, |O,E| 4cm 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A)4 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 
14. 


(AB| O merkezli 


çemberin kirişidir. 


JAE| < JEBJ 
JAB| — 16 cm 
JOE| <6 cm 


olduğuna göre, 





çemberin çevresi kaç cm dir? 


A)10r oB)12r oOC)16r  D1i8x E)20r li 


A, B ve C merkezli eş 
çemberler D, E ve F 
noktalarında birbirine 
teğettir. 


ABC üçgeninin 
çevresi 12 cm 


olduğuna göre, 





çemberlerden 
birisinin çevresi kaç cm dir? 


Ar B) 2n C)3n D) ân E) 5x 


16. 


O dairenin merkezi 
m(AOB) - 60* 

taralı bölgenin alanı 
6r cm? olduğuna göre, 
dairenin çevresi kaç 


cm dir? 





A) 15x B) 121 GC) gr 


D) 6x 


E) 37 











(AB), IBGI ve (ACI 
çaplı yarım daireler bir- 
birlerine teğet. 
|AB|-|BG| 

JAC| 4cm 





A B GC 


olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç 7 cm? dir? 


A) > BE C)1 D)2 E) > 


O ve O, merkezli daire- 
ler B noktasında bir- 
birine içten teğettir. 
(0,B|3 cm 

olduğuna göre, taralı 
bölgenin alanı kaç cm? 
dir? 





A) 2ir B) 24n G) 27n D)son Eser 





ICA ve (CB ADB çember yayına teğettir. m(BCA) -70 


olduğuna göre, m(BDA) kaç derecedir? 








2D 3B 4G 5-B 6B 7-C 8E 9-C 10-E 


A) 110 B) 125 C) 130 D) 135 E) 140 
Yarıçapı r olan B 
çemberde 
|AB| rem A 
olduğuna göre, 
m(ACB) kaç 
derecedir? 
GC 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90 
11-D 12-B 13-C€ 14-C€ 15B 16-B 
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eğütim yayınları 


3) 


Sınav (1 
Temel Kavramlardan 
Dairede Alana Kadar 
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BÖLÜM 4 





1. o Ginoktası ABC üçgeni- A 5. 
nin E noktası ABG 
üçgeninin ağırlık 


merkezi D) 
JEG| 6cm ui 
olduğuna göre, N 
N B G 
IDG| kaç cm dir? 
A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 27 


2. ABCD kare 
JADJ ve (BCİ 
yarım dairelerin çapı, 
(BDI karenin köşegeni 
JAB| s 14cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin alanla- 





rı toplamı kaç cm? dir? 


A) 49 B) 56 C) 74 D) 89 





3. o ABCD kare 
(BGC| 5cm, 
IBE| < V2 cm 
olduğuna göre, 
JAE| > JECİ 
kaç cm dir? 
A)VYI7 B)ay2 O) v1i9 


D2/5 E)v21 


4. ABCD dik yamuk Aa 4 D 8. 


IDC) - |BC| 
|AB| <-8cm 
|(AD| <4cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç 


cm? dir? 


A) 48 B) 56 C) 64 D) 68 E) 72 


mm mmm 02 
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A D 
pa 
B 5 C 





(BA çembere teğet, (AD) 1 (BC), |DC| — 16 cm 
|BD| - 4 cm olduğuna göre, çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 


A3Y5 Ba/s Gsy5 Deys EN5 
ABC üçgen A 
JAE|SJECİS|DE| 

JAC|-|BD| 6 cm > 
IDC|s 4cm 

olduğuna göre, 

JAB| kaç cm dir? B 6 D 4 G 
p)2/14 Bayı aya DE Baya 


Bir dış açısı 60“ olan düzgün çokgenin bir kenarı 4 


cm olduğuna göre, iç teğet çemberinin yarıçapı kaç 


cm dir? 
A)1 B) V3 2 D) 2/3 E)4 
(ACI n (BD — EŞ A 


(ABJ / 1DC| 
Alan(ABC) — 17 cm? 
Alan(AED) — 8 cm? 
olduğuna göre, 


Alan(AEB) kaç cm? B (e 





dir? 
A)7 B)8 o 9 D) 10 p) 11 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


SINAV /1 


m RA 






10. 


11. 


12. 


 1BC| <8 cm 





Şekilde, aralarındaki uzaklık r cm olan paralel iki doğru 
arasına çizilen O merkezli yarım daire ile ABCD karesi 
verilmiştir. 


Yarım dairenin alani S,, karenin alanı S, olduğuna 


göre, çi oranı kaçtır? 


Ay, ii gi” D) ey” 
ABCD paralelkenar 

JAF| — |BKJ 

JEC| — 21DE| 


Alan(DEF) - 6 cm? 
olduğuna göre, 
Alan(EKC) kaç 
cm? dir? 


A)6 B) 9 


(ACI 1 /BDJ A 
(AB) <6 cm 


JAD| 12cm B 
olduğuna göre, D 
|DC| kaç cm dir? 8 


e 
A3Y/7 Bayes Cjey5 D2y43 ES 


O çemberin merkezi i GC 
—— 

m(CBO) -70* 
—— 

m(CAO) - 40” 

olduğuna göre, 
— 

m(BCA) kaç dere- 








13. 


14. 


15. 


16. 











— OSINAV/T 


“Bir dik üçgenin dik kenarlarının uzunlukları X cm ve 2x 
cm ise, bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğu, xV5 cm 
dir.” 


Yukarıdaki bilgiye göre, dik kenarlarının uzunlukları 
24 cm ve 4B cm olan bir dik üçgenin hipotenüsünün 
uzunluğu kaç cm dir? 


O) 24/3 E) 48/5 


A 
p 
; ZN 
B CE F 


m(ÂBG) - m(DEF), |AB|-2JDE|, |BC|-2JEF| 
JAC| 16 cm olduğuna göre, |DF| kaç cm dir? 


A)60 B)72 D) 245 


A) 32 B) 24 C) 16 D)8 E)4 


LAB) 1 (BDJ A 
(BCJ 1 (CDJ 
JAB| - |BD| 
IBC| x2Zem 
|(CD| <4cm 
olduğuna göre, 
|AC| kaç cm dir? 2 zi 


A) 2y15. 
D) 2y11 


O merkezli çemberde 
—— —— 

m(AOC) - m(ABC) <a 

olduğuna göre, 

o kaç derecedir? 











cedir? 
A) 40 B) 70 Cc) 90 D) 110 E) 120 A) 120 B) 110 C) 100 D) 90 E) 80 
| 1-E 2-E 3-A 4-B 5-B 6-A 7-D 8-C 10-C 11-D 12-D 13-D 14-D 15-E 1654) 
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M(ECA) - 
m(EAB) 6 
m(DBO) 4 
a*Bp10-132 
olduğuna göre, 
m(GAE)sm(ABD) OB E iç 
toplamı kaç derecedir? i 





A) 32 B) 42 D) 58 E) 66 


A D 
pa | 
© B C 


C)16vV3 


C) 48 


ABCD yamuk 
JACI 1 (BDJ 
JAC| < 4v3 
(BD| 8cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? 


A)16 oB)24 


D) 24/3 


E) 32/3 








Çemberler K noktasında dıştan teğet KE JAB| 
m(BCK)-80* olduğuna göre, m(ADK) kaç derecedir? 


A) 100 B) 95 Cc) 90 D) 80 E) 60 


ABC üçgen 
JAFI 1 (BGJ 
JAEJ 1 (BDJ 
2|BC| -3|BD| 
3JAF| — 5JAE| 
Alan(ABD) — 18 cm? B F fe 
olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 





A) 18 B) 21 GC) 24 D) 27 








Çemberde 
(ABINİCDİ YP) 
JPA| 2cm 

IPB| 8cm 
IPD| 7cm 
olduğuna göre, 
JPC| kaç cm dir? 


A> «g2 
7 7 
ABCD dik yamuk A4D 
(DEJ ve (CEJ açıortay n7> 
JAD| 4cm 20 
(DC| - 20 cm z 
olduğuna göre, 
(BC| kaç cm dir? E A 
B C 
A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 20 
G noktası ABC üç- A 
genin ağırlık 
merkezi 
(BGİ n (DCI - (DJ 
1BD||0G| 
“JEF| <4cm EE X 
olduğuna göre, e ss SN 
ğuna göre 6 E 5 
JAEJ kaç cm dir? 
A) 36 B) 32 Cc) 28 D) 24 E) 20 
ABCD paralelkenar A E D 
ICFI 1 (BEJ 
m(ÂBE) — 209 
N © 
olduğuna göre, 
m(DGF) kaç p 
derecedir? B C 
A) 75 B) 70 C) 65 Deo OB 
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“BOLUM 4 SINAV /2 
9. Şekildeki dikdörtgen 13. ABCD kare A E D 
birim karelere (AC) köşegen a 
ayrılmıştır. (EFI 1 ŞADI 
|EFİ -2cm 
|FCJ < 4v2 
JE . İİ : p olduğuna göre, 
ia göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç b Alan(ABCD) 
kaç cm? dir? B C 
41 39 37 35 33 
AS B) — Cc) ia D— E— A) 12 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36 
14. BAĞ ve BOD A D 
bütünler açılar 
10. Çemberler B noktasın- m(ABE) - mMABĞ) 6 
da içten teğet, B,C |(AB| <6cm 8 
teğet noktaları (BC| - 10cm 
JAB| >—9cm (DC| 8cm > 10 C 
|CD| 4cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
JAD| kaç cm dir? 
A6 B6V2 ©8 D)8V2 o E)10 
A)3 B) 4 6) 5 D) 6 
15. ABCD kare A D 
ABE üçgen 
11. - Yarıçapı 10 cm olan bir daire diliminin yay uzunluğu (BC| 4cm 
6 cm olduğuna göre, alanı kaç em? dir? |(CE| #2cm EF 
olduğuna göre, 
A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30 IDF| kaç cm dir? 
B 4 Cc 2 E 
8 7 5 
A)3 B) — C) — D) — E)2 
İz 5 EB 
12. A 
<> 16. O çemberin merkezi 
m(BAO) - 20" 
m(BCO) — 30“ 
z yi S olduğuna göre, 
m(BAĞ) — 1209, |AB|—JACI, |BC| - 6cm m(ABC) kaç 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? derecedir? 
A)s3Y3 BE G9 Des Etiz A) 25 B) 30 C) 45 D) 50 E) 60 
SA 10C İLE İZA 13E 148 15B 160) 





- 2C 3D 4D 5-B 6D 7A 8-B 
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SINAV /3 


ER İİ m — mr 


1. 


O, ABC eşkenar üçge- 
ninin çevrel çemberi- 
nin merkezi 


(BC| 6cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgelerin 
alanları toplamı 
kaç cm? dir? 





A) 4r B) 6x. C) sr 


D) 121 


E) 187 


ABCD yamuk A 2 D 
mlPe) s 45 oy5 

m(ADC) — 135" 

JAB| - 22 

|(AD| 2cm 

olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 

A)4 


B) 6 G8 


D) 10 


E) 12 


(CEJ 1 (ABI 
(BD) 1 (ACI 
JEC| <-8cm 
JAC| <9cm 
|AB| 6cm 
olduğuna göre, 
(BD| kaç cmdir? B G 





16 
A) — B)6 
) 3 ) 


ABC eşkenar üçgen A 
|BD| <2 cm 

IDC| #8 cm 

olduğuna göre, 

JAD| kaç cm dir? 


B 2D 8 Cc 
AYAS B) 5/3 C) 63 
D) 310 E)2y21 





Ra a a ni İla m bi 
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5. 


O çeyrek dairenin 


B 


merkezi 

(CDI L (OAJ 
|OD|JDA| 
ICD|s 2/3 cm 
olduğuna göre, 
taralı bölgenin 


alanı kaç cm? dir? 





B) 2n- V3 c) --3 


E) 37-23 





(ABI 1 (ACI, |AB|<5 cm, |BD| > 5V5 cm 
IDC|2 cm olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 


m(BAE)—100* 
m(BCD)—92* 


olduğuna göre, 








m(ED) kaç 

derecedir? 

A) 44 B) 36 C) 28 D) 24 E) 12 
ABCD dikdörtgen A E D 
JEC| <3İFG| 


Alan(BFC) — 6 cm? 
olduğuna göre, 
dikdörtgenin alanı 
kaç cm? dir? 


A) 24 B) 36 


C) 44 


j 
2EAMETDİ SARI Ml 
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D) 48 





ÖLÜM 4 




















B 
9. (AKjveJBKİ| açıortay A 13. ABCD kare 
(KDJ 1 (AB) ZİN (BFJ n İCEJ - 1G) 
JAD| 3cm (DE| — |GFJ 
(BD| 5cm |Gri x2cm 
(BG| 12cm |BG| 8cm 
olduğuna göre, 
JAC| kaç cmdir? B 12 C B C 
olduğuna göre, Alan(EDC) kaç cm? dir? 
A)8 B) 9 Cc) 10 D) 11 E) 12 


10. Yarıçapı 6 cm olan bir çemberde 4 cm uzunluğun- 


11. 


12. ABCDEF düzgün 


daki kirişin merkezden uzaklığı kaç cm dir? 


Ba/2 oC3y3 


A)4 


DA? BS 


(AT çembere 
teğet 


A, B, GC doğrusal 
JAB|9 cm 

 1BC| 16 cm 
olduğuna göre, 
JAT| kaç cm dir? 





A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 


altıgen olduğuna 
göre, ABF üçge- 
ninin alanının 
düzgün altıgenin 
alanına oranı kaçtır? 


1 1 1 
Ai B) — Gi 
3 O Bip İŞ 








14. 


15. 


16. 


A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20 


ABCD dik yamuk 
JAB|5 cm 
JAD|2 cm 
|Dcjs V6tem o 5 yi 
olduğuna göre, 

Alan(ABCD) kaç 


A 2 D 


cm? dir? B C 


A) 45 B) 40 G) 35 D) 30 


ABC ikizkenar üçgen A 

JAB) -JAGl o 

m(ABÖ) — x 

olduğuna göre, 

x in alabileceği 

en büyük tam sayı 

değeri kaçtır? 5 & 


A) 90 


A 
15 
B 


AB, O, ve O, merkezli çemberlere A ve B noktaların- 
da teğet |AB|-15 cm çemberlerin merkezleri 


B) 89 G) 61 D) 59 E) 44 


arasındaki uzaklık 17 cm olduğuna göre, yarıçap- 


“larının toplamı kaç cm dir? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 





2-B 3-A 4-E 5-A 6C 7-D 8-B 


10-B 11-D 12-C 13-E 14E 15-B 16-A 
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ifadelerden hangisi yanlıştır? 


A) apsisi (-1) dir. 

B) ordinatı 3 tür. 

C) apsisi ile ordinatının toplamı 2 dir. 
D) ordinatı apsisinden 4 fazladır. 

E) orijindedir. 





6. 
2. Analitik düzlemde, A(a-1,a*3) noktasının apsisi 5 
olduğuna göre, ordinatı kaçtır? 
A) 5 B) 6 C)7 D) 8 
7. 
3. Analitik düzlemde, A(3a-5,2a--3) noktasının apsisi 
ile ordinatı eşit olduğuna göre, a kaçtır? 
A)8 B) 7 Cc) 6 D) 5 E) 4 
8. 


4. Analitik düzlemde, A(4,3m-*-1) noktasının ordinatı 
apsisinin 4 katı olduğuna göre, m kaçtır? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 
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apsisinden 5 fazla olduğuna göre, k kaçtır? 


A)1 B)3 o > D) > E)5 


Analitik düzlemde, A(-7,9), B(4,-6) olduğuna göre, 
A noktasının apsisi ile B noktasının ordinatının top- 
lamı kaçtır? 


A)-15 o B)-13 Gi D)3 E) 13 


Analitik düzlemde, 
şekilde verilenlere 
göre A noktasının 
ordinatı ile B nokta- 
sının apsisinin top- 
lamı kaçtır? 





A) -2 B) -1 o) 3 D) 4 E7 


Analitik düzlemde, 
şekilde verilenlere 
göre aşağıdaki 
ifadelerden 
hangisi 

yanlıştır? 





A) A noktasının apsisi 6 dır. 

B) C noktasının ordinatı —5 tir. 

C) A noktasının ordinatı ile B noktasının apsisinin 
değeri birbirine eşittir. 

D) C noktasının ordinatı —2 dir. 

E) B noktasının ordinatı ile C noktasının ordinatının 
toplamı O (sifir) dır. 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





olduğuna göre, ab toplamı kaçtır? 


A-5 B)-4 Cc) -2 D)3 E) 4 


10. Aşağıda koordinatları verilen noktaların hangisi 
y ekseni üzerindedir? 
A) (4-1) B) (8,0) C)(0,-2) 


D) 2.2) E)(3.-3) 


11. Analitik düzlemde, A(a-4,a*1) noktası y ekseni 
üzerinde olduğuna göre, ordinatı kaçtır? 


A5 B)4 C) 1 Dj E) -5 


12. Analitik düzlemde, A(a-2,a--b-3) noktası x ekseni 
© üzerinde olduğuna göre, a*b toplamı kaçtır? 


A)1 B) 2 o) 3 D) 4 E)5 





"  NOKTAANALMIĞI o  TEST/1 | NOKTA ANALITIĞI TEST /1 
| 1. © Analitik düzlemde, A(-1,3) noktası için aşağıdaki 5. Analitik düzlemde, A(3-k,2k4-3) noktasının ordinatı (9. Analitik düzlemde, A(a-i,b*5) noktası orijinde 13. Analitik düzlemde, 


“şekilde verilen nokta- 
ların hangisinin 
ordinatı —5 tir? 





AA B)B 


14. Analitik düzlemde, 
A(5,0) noktasının 
y eksenine uzaklığı 
kaç br dir? 





A)3 B) 4 


15. Analitik düzlemde, 
A(6,3) noktasının 
x eksenine uzaklığı 
kaç br dir? 





A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


16. Analitik düzlemde, 
A(3,—7) noktasının 
x eksenine uzaklığı a br, 
y eksenine uzaklığı b br 
olduğuna göre, 
a-b farkı kaçtır? 





Bi İA (3-7) 





1-E 2-E 3-A 4C SD 6B 7-B 8-D 9-B 


A) -10 B) -4 o) 4 D) 7 E) 10 
10-C 1-A 12C 13D 14C 15A 16C 
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NOKTA ANALITIĞI 
1. © Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi- 5. 
nin y eksenine uzaklığı x eksenine uzaklığından 
3 br fazladır? 
A) (8,6) (OB) (3.0) C)(1.2) D)(c21) E)(.5) 
2. o Analitik düzlemde, x eksenine uzaklığı 5 br olan bir 6. 


noktanın apsisi —-6 olduğuna göre, bu noktanın 
koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (6,4) B) 66) C) (6-5) D) (-6-5) E) 64) 





3. Aşağıda verilen noktalardan hangisi y ekseni üzerin- 1. 
de olup x eksenine uzaklığı 5 br dir? 


A) (5.0) B)(04) C)(0-5) D)(0-3) E) (5.5) 


4. Analitik düzlemde, A(2k-3,—-k--9) noktası eksenlere 
eşit uzaklıkta olduğuna göre, k nın alabileceği de- 
ğerler toplamı kaçtır? 


A) -6 B) -4 o) -2 D) 0 E)2 
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Analitik düzlemde, A(3,-6) noktası hangi bölgede. 
dir? e 
A) 1. bölge B) 2. bölge 


D) 4. bölge 


6G) 3. bölge 
E) Orijinde 


Analitik düzlemde, apsisi negatif, ordinatı pozitif 
olan noktaların bulunduğu bölge aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 1. bölge 
D) 4. bölge 


B) 2. bölge 
E) Orijinde 


G) 3. bölge 


Analitik düzlemde, A(a,b) noktası dördüncü bölge- 
de olduğuna göre, aşağıdaki noktalardan hangisi 
daima üçüncü bölgededir? 


A) Ga,b) B) (ba) GC) (a.-b) D)Cb-a) E) (a.-b) 


Analitik düzlemde, A(a-2,bsa) noktası orijinde 
olduğuna göre, B(-a,b) noktası hangi bölgededir? 


A) 1.bölge B) 2. bölge 
D) 4. bölge 


G) 3. bölge 
E) Orijinde 
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ME EEE. 


e e ey 
EREN 





9. Analitik düzlemde, A(6,k15) noktası birinci bölgede 
olduğuna göre, k nın alabileceği en kücük tam sayı 
değeri kaçtır? 





A)7 B) 5 GC) -5 D) -4 E) -3 


10. Analitik düzlemde, a.b<0 olmak üzere, Af(a,b) nok- 
tasının bulunabileceği bölgeler aşağıdakilerden 


hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) 1. veya 2. bölge B) 1. veya 3. bölge 


G) 2. veya 3. bölge D) 2. veya 4. bölge 


E) 3. veya 4. bölge 


11. Analitik düzlemde, ikinci bölgede ve eksenlere 5 br 
uzaklıkta bulunan noktanın koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)C34) B)(5.5) GC) (5-5) D)(5.-5) E) (5,5) 


12. Analitik düzlemde, 


OABC karesinin çevresi 
24 cm olduğuna göre, 
B noktasının koordinat- 
ları aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) c12,12) B) (12—12) C) (6-6) D) (6.6) E) (-6,5) 








14. 


15. 








Analitik düzlemde, : y 
A(1,5), B(7,5) 
olduğuna göre, 
JAB| kaç br dir? 


A(,5) B(7,5) 





A) 10 B) 9 c) 8 


Analitik düzlemde, 
A(2.-1), B(2.—8) 
olduğuna göre, 
|AB| kaç br dir? 





A)7 B) 6 GC) 5 E)3 







Analitik düzlemde, 
A ve B noktaları 
arasında koyu renk- : 
le çizilmiş çizgilerin A! 


—7 6 -5—4 -3 -2 —1 
toplam uzunluğu 
kaç br dir? 


A) 12 B) 11 


C) 10 D) 9 


E) 8 


Analitik düzlemde, 
ABCD kare 
AC1,0), C(5.k) 
olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 





CS. k) 


A) 24 B) 20 C) 16 D) 12 E) 18 





(18 2D 8C 4C 5D 6B TA 8&C 9D 1D iE 12C 13E TAA 1BB 16-4) 
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TESİ/Z 





NOKTA ANALİTİ 


1. 


Analitik düzlemde, 
A(0,6), B(-2,0) 
olduğuna göre, 


JAB| kaç br dir? 





A2/2 Bay3 GC 25 Daf Elo 


Analitik düzlemde, 

A noktasından harekete 
başlayan bir kurtçuk 

B noktasına gidiyor. 


Kurtçuğun A ve B nok- 
taları arasında alabile- 
ceği en kısa yol kaç br 
dir? 


A) M3 





BYS G4 


Analitik düzlemde, orijin- . 
den harekete başlayan 6 
bir hareketli A noktasına 5 
gidiyor. 4 
Hareketlinin O ve A 3 
arasında alabileceği 2 
en kısa yol kaç br dir? l 








Ol1 2345678 





Xx 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 


Analitik düzlemde, A(3,-1) noktasının orijine uzak- 
lığı kaç br dir? 


A)23/3 B2/3 OVYIS5 DYO 
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E) 15 


goz 


5. 


6. 


314 - 








Analitik düzlemde, 


A(0,6), B(-4,-2) MEL 

noktaları arasındaki i 

uzaklık kaç br dir? B(-4-2) 
A2/2 Baz G6 Deyi Kays 


Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasına uzaklığı 5 br 
olan nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (2,1) B)(4-23) ©)(8-1) D)(1-3) E) (8,6) 
-Analitik düzlemde, Afa.b) Bla-1,b*4) 
A(a,b) ve B(at-1,b--4) 

noktaları arasındaki 

uzaklık kaç br dir? 

AVİ? B3aYZ C2y5 Dee Rav 






Analitik düzlemde, 
A(4,6) noktasının 

y ekseni üzerindeki 
ordinatı 3 olan noktaya 
uzaklığı kaç br dir? 


A) 3 B) 4 GC) 5 D) 6 
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E)7. 





“NUKIHM ANALİTIĞI 7 





9. 


Analitik düzlemde, 
A(4.-2) noktasının 

x ekseni üzerindeki 
apsisi -2 olan noktaya 
uzaklığı kaç br dir? 








A)2Y5 B20 O4B Ds 53 


10. Analitik düzlemde, A(0,2) ve B(k,5) noktaları arasın- 


12. 


daki uzaklık 3/5 br olduğuna göre, k nın alabile- 
ceği değerler toplamı kaçtır? 


A) -2 











13. Analitik düzlemde, 3. bölgede bulunan A noktasının 
eksenlere uzaklıkları eşit ve 4 br dir. 


14. Analitik düzlemde, 
A(-3,2) noktasının 
y ekseni üzerindeki 


Buna göre, A noktasının B(2,2) noktasına uzaklığı 
kaç br dir? 


A)ay2 


B noktasına uzaklığı 
3y2 br olduğuna 
göre, B noktasının 


B)5 


C) 6 D6V2 Eto 





koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 





B) 0 Cc) 2 D) 5 E) 9 A (0-1) B)(0-2) ©X(0-3) D)(02) E)(07) 
15. Analitik düzlemde, A(0,6) 
A ve C köşelerinin 
koordinatları 
A(0,6) ve C(-2,8) 
olan ABC eşkenar 
11. Analitik düzlemde, A(5,-2) noktasına uzaklığı 5 br üçgeninin çevresi B C(-2,8) 
olan apsisi ordinatına eşit noktanın koordinatları K dir? 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? e e eli 
A) (5.55) B)(44) G)(83) D)(22) EE) (00) A) 6y2 B)6 Cc) 9 D)12 E)6y3 
16. Analitik düzlemde, A4) D 
köşelerinin koordinat- 
ları A(1,4) ve B(-1,2) 
; olan ABCD karesinin 
Analitik düzlemde, x eksenine uzaklığı 4 br, y ekse- lanı kaç br? dir? 
nine uzaklığı 5 br olan noktanın orijine uzaklığı kaç m ie ii 
br dir? B(-1,2) G 
2/13 B)5y2 Gey Dak EA A) 25 B) 16 C) 12 D) 9 E)8 
1-D 2-A -3-C 4-D 5-E  6E 7-A 8-C 9-B 10-B 11-D 12-E 13-D 1d-A 15-A 16-E 
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NOKTA ANALİTİĞİ 





1. © Analitik düzlemde, 
A(2,0), B(8.0) 
JAC|-|JBC)| 
olduğuna göre, 

x ekseni üzerinde 





bulunan C noktasının 
apsisi kaçtır? 


A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 


2. Ali analitik düzlemde, 
x ekseni üzerine eşit 
aralıklarla sanal bayraklar 
yerleştiriyor. 


Birinci bayrağın bulun- 
duğu noktanın apsisi 1, 
ikinci bayrağın bulun- 
duğu noktanın apsisi 5 olduğuna göre, üçüncü 
bayrağın bulunduğu A noktasının apsisi kaçtır? 





A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 


3. Analitik düzlemde, | 
A(1,1) ve B(5,3) nokta- 
larının orta noktası C dir. 


Buna göre, 

C noktasının 
koordinatları 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) (8.2) B)(81) o 0)83) 


D) (4,2) 


E) (4.1) 


4. Analitik düzlemde, A(-1,0) ve B(5,4) noktalarının 
orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) 8-2) B) (4,0) CO) (44) D)(8.2) E) (2.2) 


ZA IrALIMARAK ERDİĞİ 
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TEST/4 


9. 


Analitik düzlemde, 

A, C, B doğrusal 
A(5.0), B(7,-6), Cfa,b) 
İAC|-|BG| olduğuna göre, atb toplamı kaçtır? 


A6.9) Gla, b) B(7 -6) 


A)2 B) 3 o 4 D) 5 EY6 


10. 


Analitik düzlemde, A(1,-2k) ve B(3,2k) noktalarının 
orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) (2,0) B) 2k) O) (4k) 0D) C30) E (40) 


11. 


Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(a,b) noktaları veriliyor. 


ABI nin orta noktası C(-1,5) olduğuna göre, B nok- 
tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 6-1) B)(8-1) © C17) D)(,7) E) 85) 


12. 
Analitik düzlemde, A(4,k-3) ve B(k*-2,k) noktaları ve 
riliyor. |AB| nin orta noktası C dir. 


C noktası IV. bölgede ve eksenlere eşit uzaklıkia 
olduğuna göre, k kaçtır? 







A)- o B)-2 9-:  D-4 Bİ 
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Analitik düzlemde, B(-1,3) 

A, D, B doğrusal 

LAD|-|BD| y 

A(1,5), B(-1,3), C(2,2) 

olduğuna göre, 62,2) 

(DC| kaç br dir? kisa) 

A6 Ba/2 o245 DB Ez 

Analitik düzlemde, A 

köşelerinin koordinatları 

A(2,0), B(5.-1), C(7,-3) 

olan ABC üçgenin Va 

kenarortayının uzunluğu 

kaç br dir? B D G 

A3Y2 B2/5 2/6 D3B 

Analitik düzlemde, A D 
ABCD paralelkenarın 
“köşegenleri E nok- 
tasında kesişiyor. 
A(1,3), E(2,7) oldu- p G 
ğuna göre, C köşe- 
sinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 6.7) B)(64) C)(983) D)(8.11) E) (8,9) 
Bir paralelkenarın A(1,4), B(-1,8) ve D(3,-1) köşeleri 
veriliyor. 
Buna göre, paralelkenarın C köşesinin koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A (83) B)(2-4) C)(84) D(13) E) (67) 








© TEST/4 





13. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları 
A(-3,5), B(0,2), C(6,2) olan ABC üçgeninin ağırlık 
merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (0,9) B)( 3) 6) 61,6) E) (5,3) 


D) (4-2) 


14. Analitik düzlemde, 
A(0,5), B(6,0) 
olduğuna göre, 
Alan(A0B) kaç br? dir? 





A) 30 B) 23 C) 21 D) 18 E) 15 


15. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(1,1), 
B(0,2), C(2,4) olan ABC üçgeninin alanı kaç br? dir? 


A1 B) 2 c)3 D)4 E)5 


16. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(1,0) 


B(5,0), C(a,b) olan ABC üçgeninin alanı 12 br? oldu- 
guna göre, b nin alabileceği negatif değer kaçtır? 


C) -6 D)-8 (O E)-10 





(e 25 SA 4E 5B 6A 7C BA 8 
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10-B 11-D 12-D 13-B 14-E 15-B 


1 6-C| 
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NOKTA ANALİTİĞİ 


1. 











Analitik düzlemde, 
birbirine birleştirilmiş 
eş kareler şekilde 
gösterilmiştir. 


A noktasının apsisi -6 
olduğuna göre, 

B noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 





A) 3.-6) Gc) <3,—-3) 


D) <2,-4) 


B) -6.-3) 


E) (-4,-9). 


Analitik düzlemde, 
AOB ikizkenar dik 
üçgen, BCDO kare 
ve A(0,6) 

olduğuna göre, 

C noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 





A) E8.-8) B) (-4.-4) 
D) -6.-3) 








olduğuna göre, 
|ADJ kaç br dir? 
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7. 
Analitik düzlemde, 
ABC ikizkenar dik üçgen, 
B(-7,0), Ci ,0) 
olduğuna göre, 
A noktasının koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Cc4,-3) B)(C43) C)(3,3) D) (3,4) E) (63) 
ABCD dikdörtgen, y 8 
A(2,0), B(0,.-3) 
JAD|3(AB| 
A)6V2 B)av/s5 C)6v3 Dj2y1i3 E)3vi3 


Analitik düzlemde, 
birbirine birleştirilmiş 

eş kareler şekilde 
gösterilmiştir. 

A noktasının apsisi 2 
olduğuna göre, 

B noktasının koordinat- 
ları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (10,3) B) (10,66) C) (6.6) D)(8,6) E) (8,8) 


Analitik düzlemde, y 

(ABI 1 JACI A 

A(0,4), 

B(-2,0) 

olduğuna göre, C nok- B O C x 
tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (10,0) 


B) (9,0) o €) (8.0) 


D) (7.0) 


E) (6,0) 


Analitik düzlemde, 
(ABJ 1 (BCJ 

,AB| - |BC| 
A(5,0), B(0,-2) 
olduğuna göre, 

C noktasının koor- 
dinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





E) (2-5) 


A) (2-6) B)(5-7) C)(5.-2) D) (2-7) 


Analitik düzlemde, 
ABC ikizkenar dik 
üçgen, 

(ABI 1 JACJ 
B(1,0), C(15,0) 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 





C(15,0) x 





B(,0) 


A)25 Oo B)36 C) 40 D) 44 p) 4. 


A NE MEN 2 a MESANE PİN ZEZE EMER 
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NOKTA ANALİTİĞİ 












































9. Analitik düzlemde, 13. Analitik düzlemde, 
AÇ-4,0), A(0,4), B(3,0) ve C(5,8) 
B(0,-3), olduğuna göre, 
C2.0) Alan(AOBC) 
kaç br? dir? 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 
A) 36 B) 32 C) 27 D) 24 E) 22 
A)9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 . 
10. Analitik düzlemde, 14. Analitik düzlemde, 
ABCD kare AÇ-2,0), B(0,-5), 
A(-4,0), D(0,—-2) 6(4,4) ve D(4,0) 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç Alan(ABCD) 
br? dir? kaç br? dir? 
A) 18 B) 20 G)24  D28 E) 30 A)20 B22 0323 D) 25 E) 30 
11. Analitikdü 
12 sile 15. Analitik düzlemde, 
Si : , ABCD dikdörtgen 
pi B(-1,0), D(6,0) 
Zi : olduğuna göre, 
olduğuna gore, Alan(ABCD 
Alan(ABC) kaç br? il 
kaç br? dir? Gl 
ji . G 
A) 24 B) 21 G) 18 D) 15 E) 12 A)6V5 B)7/6 C)4/5 Deve BaB 
12 Analitik düzlemde, 
A(k,8), 
B(-8,0), > 
C(-3,0) 
ER O 
i C«-3,0) 16. Analitik düzlemde, A(1,4), B(1,7) ve C(5,7) noktaları 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? öz 
Buna göre, m(ABC) kaç derecedir? 
A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 A) 15 B) 30 GC) 45 D) 60 E) 90 
T-A 2-C 3-B 4-E 5-D 6-C 7-D 8-E 9g-A 10-B 11-D 12-A 13-E 14-C 15-8 16-E 
KONU KAVRAMA SERİSİ 319 GEOMETRİ SORU BANKASI 





1. 








“NOKTA ANALİTİĞİ 


Analitik düzlemde, y 

A(3,4) noktasının N 

x eksenine göre A,4) 
simetriği olan ; 
B noktası şekilde İ 
gösterilmiştir. 





iB 


Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) 43,4) B)(C3,-4) C)(8.-4) D)(4,3) E) (4,-3) 


Analitik düzlemde, A(4,-6) noktasının x eksenine 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (4,6) B) (4r-6) ©) (4,6) 


D) (6,4) 


E) (-6.-4) 


Analitik düzlemde, 
A(5,3) noktasının 
y eksenine göre 
simetriği olan 

B noktası şekilde 
gösterilmiştir. 





Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A4) ç3.6) B)(-4,4) C)(-3.3) D)(-3,55) E) 5.3) 


Analitik düzlemde, A(0,-2) noktasının y eksenine 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (2.2) B)(-2,0) G)(20) D)(0-2) E) (0.2) 
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6. 





Analitik düzlemde, 
A(C1,6) noktasının 
orijine göre simetriği” 
olan B noktası şekilde 
gösterilmiştir. 


Buna göre, B noktasının e) 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1,6) 


B) (1-6) C)(6-1) D) 66.) 


E) (1-4) 


Analitik düzlemde, A(4,-1) noktasının orijine göre 
simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 
A) C41) 


B) (14) 064,1) D)C1-4) E) (44) 


Analitik düzlemde, A(1,0) noktasının x eksenine 


göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


6) (0.-1) 


D) (1,0) 


A4)(0.1) (B) (1.0) E) (2.0) 


Analitik düzlemde, 
A ve B noktaları ile, 
Anın B ye göre 
simetriği olan 

C noktası şekilde 
gösterilmiştir. 





A nın apsisi 1, B nin apsisi 6 olduğuna göre, C nok- 
tasının apsisi k nın değeri kaçtır? 


A)8 B)9 C) 10 D11 Biz 


GEOMETRİ SORU BANKASI 









9. 


10. 


11. 


1-C 


Analitik düzlemde, A ve B 
noktaları ile Anın B ye 
göre simetriği olan C nok- 
tası şekilde gösterilmiştir. 





A nın ordinâatı 3, 


B'nin ordinatı 7 olduğuna göre, C noktasının ordi- 


natı k nın değeri kaçtır? 


A 15 B)14 C) 13 D) 12 E) 11 


Analitik düzlemde, 
A(2,1) noktasının 
B(6,2) noktasına göre 
simetriği olan C noktası 
şekilde gösterilmiştir. 





Buna göre, C noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (8,3) B)(93) C)(10,3) 


Analitik düzlemde, A(-1,5) noktasının B(-3,4) nok- 
tasına göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (5.6) 
D) (4-2) 


B) (5,3) C) (1,6) 


E) (2,6) 


12. Analitik düzlemde, A(4,3) noktasının eksenlere göre 


simetriği olan noktalar B ve C dir. 
Buna göre, |BC|kaç br dir? 


A)6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


D) (10,4) DE) (12.6) 








13. 


14. 


15. 


16. 











Analitik düzlemde, 
A, B, C doğrusal, 
A(1,3), B(2,3) 
1BC|-3JAB| 
olduğuna göre, 





C noktasının 
apsisi k kaçtır? 


A)8 B) 7 C)6 D)5 E)4 


Analitik düzlemde, 
verilen A noktasının 
apsisi 1, B noktasının 
apsisi 3, C noktasının 
apsisi k dir. 


JAC|3JAB| 
olduğuna göre, 
k kaçtır? 





A) 11 B) 10 Cc) 9 D7 8 


A6.-2)  G B(15.-7) 


Analitik düzlemde A, B, C doğrusal, A(5.-2), B(15.—7) 
ve 2JAC|-3|BC| olduğuna göre, C noktasının ko- 
ordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (11-5) B) (11,-6) C) (10,-4) D) (9-6) E)(8.-3) 


——0 
C A(,4) o B(5,0) 


Analitik düzlemde, C, A, B doğrusal, A(1,4), B(S5,0) ve 
2|ACJ-3JAB)| olduğuna göre, C noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) C4,3) B) (-5.10) G6) (-6,12) D)(-4,9) E) (-1.7) 





2-A 3-E 4-D 5--B 6A 7-D 8D 


11-B 12-C 13-D 14-D 


15-A 16-Bİ 





ARİ ILAYIMARAA ARMİMİ 


MARARİR EMİ ARMRII BABAMI 
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24. BÖLÜM 





Test (1) Nokta Analitiği 
Test (2) Nokta Analitiği 
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25.BÖLÜM 





Test (1 - 2) 
Doğruda Eğim 


Test (3 - 6) 
Doğru Denklemi Yazma 
Birbirine Paralel ve Dik Doğrular 
Doğrunun Eksenleri Kestiği Noktaların Bulunması 


Test (7) 
Farklı İki Doğrunun Kesişim Noktalarının Bulunması 
Orta Dikme 
Doğru Demeti 


Test (8 - 9) 
Simetri 


Test (10) 

Noktanın Doğruya Uzaklığının Bulunması 
Paralel İki Doğrunun Uzaklığının Bulunması 
Kesişen İki Doğrunun Arasındaki Açının 
Tanjantının ve Ölçüsünün Bulunması 
Kesişen İki Doğrunun Açıortay Doğrularının Bulunması 


© Test(11) 
Alan Bulma 
Alan Tarama 
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â 
a 
â 
â 
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i 1. © Aşağıda şekli verilen doğruların hangisinin eğimi 


negatiftir? 
A) a d B) y 
X X 
d 
G) y D) y 
d 
X Xx 
d 
E) y Âd 





1 
2. Analitik düzlemde, denklemi y- zxt4 olan doğ- 
runun eğimi kaçtır? 
A) -3 


B) -; o) 3 E) 


wn 


ES 
3 


3. Analitik düzlemde, denklemi -3x4*y41-0 olan 
doğrunun eğimi kaçtır? 


1 


A) -3 B) -2 o) 5 D)3 Ez 


4. Analitik düzlemde, denklemi 2x-3y-6-0 olan 
doğrunun eğimi kaçtır? 





A) B) oz D-? B-3 


KONU KAVRAMA SERİSİ 


324 


5. 


7. 





a PAMİR ve EEE 





Analitik düzlemde, denklemi x-2y olan doğrunun | 


eğimi kaçtır 

1 3 1 
A)— B)2 G) — D) —— E).— 
E5 ) > İS» ) -2 


Analitik düzlemde, denklemi 3y-2x14 olan doğru: 
nun eğimi kaçtır? 
3 2 1 2 3 
A)— B)— G) — D) —— E)- 
) 5 ) 3 ) 3 ) 3 ) i 
Analitik düzlemde, denklemi —-x—3y--5 olan doğ- 
runun eğimi kaçtır? 
1 1 .5 
A) —— B) —3 C) — D)3 E)— 
-5  B ) ir 
Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 


lardan hangisinin eğimi sayıca en büyüktür? 
d, :2x—-3y411-0 

d,:x-3y—iİ 
d,:yz5 

d, : 2—3x-4y 
d 


5 : 3Xt4y-6 
A) d, B) d, G)d, 


Dd, Ed 
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| 
İ 
| 


Analitik düzlemde, 
d, : x—3y46-0 
d,:y-3Xx—1 
d,:x-2y 
doğrularının eğimleri m,, m, ve m, arasındaki sira- 
lama aşağıdakilerden hangisidir? 


Am,<m,<m, Bm,<m,<m, 
Cm, <m,<m, Dom, <m,<m, 
Em,<m,<m, 


10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisinin eğimi -Z tir? 


A) 5x43y42-0 
GC) 3x4-5y—6-0 


B) 3x—-5y—1-0 
D) 5x-3y4-2-0 
E) -ya zak 


11. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisinin eğimi negatiftir? 


A) x—-y*-1>0 B) —x*3y-0 


G) yaz x16 D) 3x4*y—10 


E) 3y—-5x-2-0 


12. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisinin eğimi O (sıfır) dır? 











13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi x eksenine diktir? 
A) x-—-4 


B) yex-1 G) 3x4y0 


D) yex E) yz 


1 
3 


14. Analitik düzlemde, m(X4-y)—-3x4-4y-41-0 doğrusu y 
eksenine paralel olduğuna göre, m kaçtır? 
A) 4 B) 3 Cc) 2 


D) -2 E) -4 


15. Analitik düzlemde, A(-2,4) ve Bik,k*-3) noktaların- 
dan geçen doğru x eksenine paralel olduğuna göre, 
K kaçtır? 


A) -1 B) 0 C) 1 D)2 E)3 


16. Analitik düzlemde, denklemi y-5 olan doğrunun 








A) y0 B) x-- > C) x-y-0 eğimi kaçtır? 
D) 3x-2y E) x4y0 A) -5 B) 0 c)3 D)5 E) Tanımsız 
1-D 2-C 3-D 4-E 5-A 6-B 7-A 8-A 9-B 10-C 11-D 12-A 13-A 14-E 15-C 16-B 
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.1.. Analitik düzlemde, A(4,-6) ve B(2,0) noktalarından 
geçen doğrunun eğimi kaçtır? 


A) -3 B) -1 o) 1 D) 3 E) 5 


2. Analitik düzlemde, A(0,-6) ve B(k,-2) noktalarından 
geçen doğrunun eğimi 4 olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -3 B) -1 o 1 D) 3 E) 5 





3. Analitik düzlemde, A(1,-6) ve B(3,k) noktalarından 


geçen doğrunun eğimi -Z olduğuna göre, k kaçtır? 


g->2 
3 


A)-8 C-7 D-4 E-3 





Analitik düzlemde, şekli verilen AB doğrusunun 
eğimi kaçtır? 


1 2 3 3 1 
Ağı B)— gy Di 
5 3 )5 17 25 


326 
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Analitik düzlemde, şekli verilen doğrunun eğimi 
kaçtır? 


1 


A)-2 B) -> o > D)1 2 





Analitik düzlemde, şekli verilen doğrunun eğimi 
kaçtır? 


A-2 B-> O: Di Re 


Aşağıda grafikleri verilen doğrulardan hangisinin 
eğimi 3 tür? 
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| -A 2-C 3-B 4-D 5--A 6C 7€ 8-E 9-B 
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KE e Mere e 


DOĞRU ANALİTİĞİ 











m e m 


g. Analitik düzlemde, x eksenini apsisi -3, y eksenini 13. 
ordinatı 4 olan noktada kesen doğrunun eğimi 
kaçtır? 
4 
D)1 E) — 
) Li 


A-2 B-3 O 


9g. Analitik düzlemde, A(1,-3), B(4,-2) ve C(5,k) nokta- 
ları doğrusal olduğuna göre, k kaçtır? 





> > 14. 
—— B) —— G) —1 D) 1 E)— 
A) -Z İs; ) ) ir 
10. Analitik düzlemde, eğimi 5 olan ve A(4,-2) nok- 
tasından geçen doğrunun geçtiği apsisi -1 olan si 
noktanın ordinatı kaçtır? 
2 4 2 
A)— B) — 6)1 D) —1 E) —— 
li İğ ) ) İz 
15. 
11. Analitik düzlemde, eğimi ; olan ve A(4,5) noktasın- 
dan geçen doğrunun geçtiği apsisi ordinatına eşit 
olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A)C3-3) B)(1,-1) G)(0.0) D)(22) E) (6,6) 16 


12. Analitik düzlemde, eğimi ; olan ve A(-2,4) nokta- 


sından geçen doğrunun geçtiği, ordinatı O (sıfır) 
olan noktanın apsisi kaçtır? 
B) -B8 


A) —14 G) -4 D) 0 E) 4 


Analitik düzlemde, eğimi 5 olan ve A(5,2) noktası- 
dan geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın 


apsisi kaçtır? 


Ri 


A)S B)3 o ei 


Analitik düzlemde, bir doğru ile ilgili verilen aşaği- 
daki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) Doğrunun x eksenini kestiği noktada ordinatı O 
(sıfırdır. 

B) Doğrunun y eksenini kestiği noktada apsisi (sıfır)dır. 

G) Doğru x eksenine paralel ise eğimi Of(sifır) dır. 

D) Doğru x eksenine paralel değilse, x eksenini bir 
noktada keser. 

E) Doğru x eksenine dik ise y eksenini bir noktada 
keser. 


Analitik düzlemde, A(2,-3), B(k,k-3) ve C(-1,4) nok- 
taları doğrusal olduğuna göre, k kaçtır? 


e 


A) B) o) 5 D) > 


- 
5 


E) -1 





Analitik düzlemde, AveB noktalarının sırasıyla 
apsisleri a ve at4, ordinatları b—i ve bt olduğu- 
na göre, AB doğrusunun eğimi kaçtır? 

A) -2 


B) -2 o 0 D) > Ez 





10-B 11-E 12-A 13-D 14-E 15-B 
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EA RİMEL TİC 






1. Ahalitik düzlemde, 
(A0J-3JBO| 
olduğuna göre, 
AB doğrusunun 
eğimi kaçtır? 





As B2 o E) -3 


2. o Analitik düzlemde, 
d doğrusu y ekseni ile 
135“ lik açı yaptığına 
göre, d doğrusunun 





eğimi kaçtır? 
A) -2 B) -1 e) D) 1 
3. Analitik düzlemde, y 
şekli verilen AB doğ- 
rusunun eğimi kaçtır? 
A 
o Xx 
B 
60“) 
1 2 1 
AV? BB g-— m. pil 
3 Nİ ir 


4. Analitik düzlemde, xekseniile pozitif yönde 150 lik 
açı yapan doğrunun eğimi kaçtır? 
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Analitik düzlemde, x— V3y -5 doğrusu x ekseni ilg 
pozitif yönde kaç derecelik açı yapar? i 


A) 150 B)135 GC) 120 D) so 


E)30 


Pa 


Analitik düzlemde, x*-y-3-0 doğrusunun x ekseni 
ile yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 75 B) 60 GC) 45 D) 30 E) 15 


Analitik düzlemde, x-y41-0 doğrusunun y ekseni 
ile yaptığı geniş açının ölçüsü kaç derecedir? 


A)150 B)145 C)135 Di20 E)100 


Analitik düzlemde, x eksenine dik olan bir doğru 
için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) y eksenine paraleldir. 

B) x eksenini sadece bir noktada keser. 

6) Tüm noktalarında apsisinin değeri aynıdır. 
D) Eğimi Ofstfir) dır. 

E) Tüm noktalarının y eksenine uzaklığı eşittir. 
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OĞGRU ANALITIĞI © © 


g9. Analitik düzlemde, 2x43y4k-0 doğrusu A(-1,4) 
: noktasından geçtiğine göre, k kaçtır? 


4)4 B)2 C) -6 D) -10 E) -12 


10. Analitik düzlemde, 3x4-4y—-6-0 doğrusu A(1,k) nok- 
tasından geçtiğine göre, k kaçtır? 


YS  B3 c) 2 DE e) > 


11. Analitik düzlemde, 3x-y--4-0 doğrusu Af(k,2k) nok- 
tasından geçtiğine göre, k kaçtır? 
A) -6 B-4 C)-2 


D) 0 E) 2 


12. Analitik düzlemde, A(k,k41) noktası x-2y16-0 
doğrusunun üzerinde olduğuna göre, k kaçtır? 


A) 1 B) 2 











 TEST/3 


13. Analitik düzlemde, 2x4ky-4-0 doğrusu Af(k,-1) 
noktasından geçtiğine göre, k kaçtır? 
A) 5 B) 4 6) 3 


D) -1 E) -3 


14. Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen 
noktalardan hangisi 3x-2y4 1-0 doğrusu üzerinde 
bulunmaz? 


A) 0.2) B) (4-4) O) (12) 


D) (-3,—-4) E) (4,.—6) 


15. Aşağıda denklemi verilen 
AÇ1,4) noktasından geçer? 


doğrulardan hangisi 


A) 3x4y-10 B) x*y-2-0 G) 2x-y410 
D) 4x4y-2-0 E) -x-4--3y4*-2-0 


16. Analitik düzlemde, orijinden geçen axtby*c-0 
doğrusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlik- 
le doğrudur? 


A) a-0Odir. 

B) b0O dır. 

GC) c-0dır. 

D) Doğrunun eğimi O (sıfır) dır. 

E) Doğrunun eksenlerle yaptığı dar açıların toplamı 





VA 2B 3#-C 4A SE 6C 7C 8-D 


KONU KAVRAMA SERİSİ 








Cc) 3 D) 4 E) 5 120 dir. 
9-D 10-E 11-B 12-D 13-B 14-E 15-A 16-C) 
329 GEOMETRİ SORU BANKASI 











Analitik düzlemde, denklemi ax--by--c-0 olan doğ- 
ru orijinden geçtiğine göre, c kaçtır? 
A) -2 B) -2 Cc) 0 


D) 1 E)2 


2. o Analitik düzlemde, 6Xx-7y45-0 doğrusu A(2,k) nok- 


tasından geçmediğine göre, k aşağıdaki değerler- 
den hangisini alamaz? 





13 17 
A) — B) — 
Iz B 


2 
> — 


15 5 
o) — D) — 
Iş M3 EZ 





3. Analitik düzlemde, y-mxisn doğrusu A(2,-1) nokta- 
sından geçiyor. 


Buna göre, 2m*-n kaçtır? 


A2 B) 1 | 00 D) -1 E) -2 


4. Analitik düzlemde, AC-1,3) ve B(4.-2) noktaları 
(a-2)x-(b-4-3)y4-8-—0 doğrusunun üzerindedir. 


Buna göre, at-b toplamı kaçtır? 


A) -5 B) -4 G3 D) -2 E) 1 


EE —— m m nn. 
K 


ONU KAVRAMA SERİSİ 0 


6. Analitik düzlemde, 2X1ty-6-0 doğrusunun 


7. 





5. Analitik düzlemde, 5x-y16-0 doğrusu ü 


apsisi ordinatına eşit olan noktanın koordi : 
aşağıdakilerden hangisidir? zaim 


A) 19) 


a geçtiğ 
apsisi -2 olan noktanın ordinatı kaçtır? 2 


A) -2 B)2 04 D)7 E) 10 


Analitik düzlemde, -x--4y--5—0 doğrusunun geçtiği 
> ordinatı -3 olan noktanın apsisi kaçtır? 
A)—7 B) -5 C) —1 


D) 0 ES 


Analitik düzlemde 
d:—3X42y44-0 
A(3.k) 

AZ d 


olduğuna göre, k aşağıdaki değerlerden hangisini 
alamaz? 





Cc) 1 


5 
AZ B)Z D) -1 


3 
E) —— 
)-5 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





zerindş 



















































DOĞRU ANALİTİĞİ TEST /4 
g. e a 13. Analitik düzlemde, eğimi zi olan ve A(6,2) noktasın- 
dan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
2 Afk,-2) 
A) 2x-8y-1-0 (OB) 2x-3y4-6-0 (oC) 2x-3y-6-0 
Analitik düzlemde D) 2x$3y—18-0 oo E) 2xt3y-1-0 
d:3x—-5y-4-0 
A(k-2) £ d 
olduğuna göre, k aşağıdaki değerlerden hangisini 
alamaz? 
14 3 1 5 in sim Sİ 
A) —5 B) Gir Cc) a D) 3 E) > 14. Analitik düzlemde eğimi e olan ve A(2,4) nokta- 
sından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangidir? 
A) xt-5y—-6-0 OB) xt5y—-22-0 C) x-5y4-18-0 
D) x—-5y4-3-0 E) 5x4-y-140 
10. Analitik düzlemde, k gerçel sayı olmak üzere, 
y(k—1)x*-k--2 doğrusu orijinden ve A noktasından 
geçiyor. 
A noktasının apsisi 4 olduğuna göre, ordinatı Rİ pi e li : 
kaçtır? 15. Analitik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 45" lik 
açı yapan ve A(4,-1) noktasından geçen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A4 Bo O) -4 D-8  E)-2 iz ? 
A) x-4 B) x-y-5-0 C) x—y4-3-0 
D) x-*-y—3-0 E) x*y*-3-0 
11. Analitik düzlemde, y-mx*n doğrusu A(-1,3) noktasın- 16. 
dan geçiyor. 
Doğrunun eğimi 3 olduğuna göre, n kaçtır? 
A)1 B)3 C)6 D) 9 E) 12 
Analitik düzlemde, AB doğrusunun x ekseni ile pozitif 
yönde yaptığı açının ölçüsü & dir. 
A(8,4) 
12. Analitik düzlemde, A(1,2) ve Bfa,b) noktaları tana — İ 
3x-2y-6-0 doğrusunun üzerinde olduğuna göre, b 3 
nin a cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisi-dir? olduğuna göre, AB doğrusunun denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) 2. B) — — o) 2 
1 A) 4x-3y-20-0 B) 4x-3y120-0 C) 4x43y—44-0 
gi a D) 3x-4y-8-0 E) 3x-4y-6-0 
1-C 2-B 3-D 4-E 5-D 6G-E 7-A 8-A 9-B 10-E 11-C 12-A 13-C 14-B 15-B 1 6-4) 




















DOĞRU ANALİTİĞİ 


1. © Analitik düzlemde, orijinden ve A(2,—1) noktasından 


geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


z 
A) yz2x B) yz-2 C) y- 5x 


4 
D) Ye E) 2y--3X 


2. Analitik düzlemde, A(3,-2) ve B(4,-2) noktaların- 
dan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) 2x-3y410 B) x4y-10 C) ys-2 
D) x-3 E) -2x43y-6- 0 


3. Analitik düzlemde, 
2|/BC|3JAB| 
B(3,-2) 
olduğuna göre, 

AC doğrusunun 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x*y-*-5-0 B) xty-5-0 
D) x-y-50 


C) x-y45-0 
E) -x42y45-0 


4.  Anelitik düzlemde, 
(0B|-3JOA| 
C(5.-1) 
olduğuna göre, 
AB doğrusunun 





denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) x—-3y—8-0 B) X—-3y-6-0 
D) 2x45y—-5-0 


C) x4-3y-6-0 
E) 3x-y-1-0 





RL ş.m 29392 











Analitik düzlemde, 

A noktasının apsisi k, 
ordinatı —3k olduğuna 
göre, d doğrusunun 
geçtiği apsisi 3 olan 
noktanın ordinatı 
kaçtır? 





A-1 o B)-3 o) -6 D) 7 E) -g 


Analitik düzlemde, 
şekilde verilen AB 
doğrusunun denklemi 
aşağıdakilerlerden 
hangisidir? 





A) V3x—-y42-0 B) V3x -y—2-0 
O) V3x4-y42-0 D) x—3y --2y/3 -0 
E)3x—yY3y42-0 


Analitik düzlemde, 
A(-1,5), B(3,5) 
olduğuna göre, 

d doğrusunun 
denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





A) x*y—5-0 
D) x-1 


B) —x*3y—6-0 
E) yz5 


C) x>-5 


Analitik düzlemde, 
ABCD kare A(2,0) 
B(6,0) olduğuna 
göre, OC doğrusu- 
nun denklemi aşağı- 
dakilerden hangidir? 





A) x*3y-0 B) —x*-2y-0 
D) 3x—-2y-0 


GC) 2x-3y-0 
E) -4X4*y0 











DOĞRU ANALİTİĞİ 








TEST /5 


m a e a e e aeg Me a ve A yg Ve Vm ayl e 




















g. & Analitik düzlemde, d doğrusu A(1,-7) ve B(3,5) nok- 13. Analitik düzlemde, A(1,-6) ve B(3,7) noktalarından 
talarından geçen doğruya paralel olduğuna göre, d geçen d, doğrusu ile C(-1,4) ve D(k,k*1) nokta- 
doğrusunun eğimi kaçtır? larından geçen d, doğrusu birbirlerine dik olduğu- 

4 4 na göre, k kaçtır? 
A) —-6 B)— ) < D) 1 E)6 — 
—19 —17 11 7 
A B C D E)— 
) 11 ) 9 ) 3 ) 13 ) 15 
14. Analitik düzlemde, 
(2a—1)x-4-y-3-0 

10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- x-2yt1-0 

lardan hangisi 3x-5y--2-0 doğrusuna paraleldir? doğruları dik kesiştiklerine göre, a kaçtır? 
3 3 2 4 9 
dl Baci el Koi EYE 
A) -3x4-5y-6-0 B) 3x45y-3-0 Gym B) > ğe Di ) ig 
GC) 5x43y*6-0 D) 5x—3y-0 
E) XxX 3 
5 
15. Analitik düzlemde, a 
d, :—x42y-2-0 
d, 1d, 
11. Analitik düzlemde, 2x43y—2—0 doğrusuna paralel M0) e - 
olan ve A(3,0) noktasından geçen doğrunun denkle- olduğuna göre, 
mi aşağıdakilerden hangisidir? d, doğrusunun 
denklemi aşağı- 
ilerden h isidir? 
A) 2x43y41-0 — B) 2x43y-6-0  C) 2x43y49-0 Merin ele 
D) -3x4-2y-9—0 E) —3x4*y-4-10 
A) x-3y*1-0 B) x-2y*1-0 C) 2x—y—120 
D) 2x-y—6-0 E) x*2y-10 

12. Analitik düzlemde, 2x-6y45-0 doğrusuna paralel 16. Analitik düzlemde, 5x42y-3-0 doğrusuna dik olan 
olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağı- ve A(1,2) noktasından geçen doğrunun denklemi 
dakilerden hangisidir? aşağıdakilerden hangisidir? 

A) -6x*y—0 B) -3x*y>0 C) 3x*y0 A) 5x-2y-1-0 OB) 5x12y-3-0 (oC) 2x-5y—10-0 
D) x-3y—0 E) xt3y0 D) 2x—5y4-8-0 E) 2x-5y-4-60 
1-D 2-C 3-D 4-A 5-E 6-B 7-E 8-C 10-A 11-B 12-D 13-E 14-B 15-C 16-D 




















DOĞRU ANALİTİĞİ 


1. © Analitik düzlemde, 2x-3y412-0 doğrusunun x ek- 
senini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


A) -8 B) -6 el DD? B4 


2. Analitik düzlemde, 7771 doğrusunun x ekseni 


ni kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


A) B) -2 o) 1 D)2 E)3 


3. Analitik düzlemde, 5x—6y424-0 doğrusunun y ek- 
senini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A) 1 B)3 Cc) 4 D) 6 E)8 


4.  Analitikdüzlemde, ar --1 doğrusunun y ekseni- 


ni kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 
A) -6 B) -4 


C) -3 D)3 E)6 


İZE sike ime Müş 











5. Analitik düzlemde, 
2x-3y46-0 
Xxty—4-0 


doğrularının x eksenini kestikleri noktalar aras; 


ında. 
ki uzaklık kaç br dir? ir 


A) 7 B) 6 O) 5 D)4 Ba 


6. Analitik düzlemde, 5 -1 doğrusunun eksenleri 


kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)2 B)3 o2y/3 


D) v3 E)5 





7. Analitik düzlemde, 3x-ky46-—0 doğrusu y eksenini 
ordinatı -3 olan noktada kestiğine göre, k kaçtır? 
A) -2 B) —1 


O) 1 D) 2 g3 


8. Analitik düzlemde, kx* (K*1)y—-12-0 doğrusu x ek- 
senini apsisi 4 olan noktada kestiğine göre, y ek- 
senini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A)1 B)2 oz D)3 ES 


3d4 — 11mm amma 





“£9. Analitik düzlemde x eksenini apsisi 4 olan noktada 


y eksenini ordinatı -3 olan noktada kesen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x14y412-—0 
C) 3x—4y—120 


B) 3x—-4y4--12-0 
D) 4x43y-4-12-0 
E) 4x4--3y—12—0 


10. Analitik düzlemde, eğimi : olan ve A(2,3) noktasın- 
dan geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın 


apsisi kaçtır? 


A) -6 B) -4 Gi D) 2 E)4 


11. Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasından geçen 
doğru y eksenini ordinatı -5 olan noktada kestiğine 
göre, doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 8x4-y--5-0 B) 8x-y--5-0 
D) -4x4y41-0 


C) x*-3y—8-0 
E) 5x4-y-4-2-0 


12. Analitik düzlemde, A(1,-1) ve B(3,2) noktalarından 
geçen doğrunun y eksenini kestiği noktanın x ekse- 
nine uzaklığı kaç br dir? 


- 


A)1 B)2 oz D)3 Ep)” 





1B 2-E 3C 4-E »-A 6D 7-A 8-D 








TER 





13. Analitik düzlemde, bir doğrunun eğiminin > olduğu 
biliniyor. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin verilmesi, 
bu doğrunun denklemini bulabilmek için yeterli de- 


ğildir? 


A) Doğrunun geçtiği herhangi bir noktanın koordinatları 

B) Doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi 

G) Doğrunun x ekseni ile yaptığı açının tanjantı 

D) Doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 

E) Doğrunun geçtiği apsisi ile ordinatı eşit olar nokta- 
nın koordinatlari 


14. Analitik düzlemde, şekilde 
verilen d doğrusuna dik 
olan ve A(1,-3) noktasın- 
dan geçen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden 





hangisidir? 
A) 2x43y470 B) 3x-2y--9-0 
C) 3x--2y—9—0 D) 3x—2y--9-0 


E) 3x-2y-4--9-0 


15. Analitik düzlemde, 
verilen d doğrusunun 
denklemi aşağı- 
dakilerden hangi- 
sidir? 





A)vV3Xx4y41-0 B) V3x—y—3-0 
CO) V3x—y—y3 —0 D)x — V3y 43-0 
E)x-vV3y-3v3 —0 


16. Analitik düzlemde, -x4-y-2-0 doğrusuna dik olan 
ve y eksenini ordinatı 3 olan noktada keser doğru- 
nun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 





KONU KAVRAMA SERİSİ 


A) -3 B) -1 o) 1 D)3 Ep) 6 
9-C 10-B 1i-A 12C 13C i4A 15B 16-D 
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DOĞRU ANALİTİĞİ 


1. 


mmm 336 


Analitik düzlemde, 
d, : 3x—-2y450 
d, : x-3yt4-0 


doğrularının kesiştiği noktanın apsisi kaçtır? 


A) 1 B) O o 1 D)3 E)5 


Analitik düzlemde, 
d, : X$y-50 
d, : x-yt10 


doğrularının kesiştiği noktanın koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (1-1) B)(4,0) G (24) D)(23) E) (4-2) 


Analitik düzlemde, 
d, : 2x-3y46-0 
d, : X--3 


doğrularının kesiştiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A) -3 B) -1 oo D) 1 E)3 


Analitik düzlemde,. 
d, : X$y-6-0 
d, : 3X-y—-2-0 

va 
doğrularının kesiştiği noktadan geçen ve eğimi zi 
olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 


A) x*3y*10 B) 3x-y14-0 C) x-3y*5-0 
D) x-3y4-10-0 E) 4xt-2y—-5-0 


UAANIYAYDARAA EEDİCİ 














TEST /7 


Analitik düzlemde, 

d, : 2x1y—3-0 

d,:—-xt3yt19—0 

doğrularının kesiştiği noktadan ve A(-1,3) noktasın- 


dan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 4x-3y—-6-0 (OB) 8x1t5y—7-0 
D) 3x—4y41-0 


C) —x*4y41-0 
E) 8x-*-5y—39—0 


Analitik düzlemde, 

d, :x—y—-10 

d, : Xty—-5-0 

d, : 3xt(2k11)y-6-0 


doğruları sabit bir noktadan geçtiğine göre, k Kaç- 
tır? 


A) -3 B)-> G1 D) > EE 


Analitik düzlemde, 5x-3y4-10-0 doğrusu ile x 
ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4x—-yx-10 
GC) 3x-5y—6-0 
E) 3x4*5y1*6-0 


B) x4*y*t-2-0 
D) 3x45y-4-0 


Analitik düzlemde, 

d, ved, doğrularının 
eksenleri kestikleri nok 
talar gösterilmiştir. 
Buna göre, d, ved, 
doğrularının kesim 
noktalarının koordi- 


natları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 





A) 2.2 BX-3,4) ol-2.2) 
25) ele) 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








OĞRU ANALİTİĞİ 


paz 











TEST /7 





9. 


10. 


11. 


12. 


1-A 2-D 


“KONU KAVRAMA SERİSİ 


Analitik düzlemde, 
d.LJABJ 
JAC1J-JBC)| 
A(1.3), B(-1,7) 
olduğuna göre, 





d doğrusunun B(-1,7) 


A(1,3) 
denklemi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


A) 2x4y—5-0 B) x—-3y-*-1-0 
D) x-2y410 


GC) x—2y-10-0 
E) 3Xx*y—5-0 


Analitik düzlemde, A(2,5) ve B(0,-3) noktalarına 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 9x-7y41—0 (OB) 5x—-9y4-11-0 
D) x4-2y—6-0 


C) 3x—-y-4-10 
E) xt4y—5-0 


Analitik düzlemde, KE R olmak üzere, 


(14-2k4)x4-(1-5k)y—5—3k-0 


denklemi ile verilen doğruların kesiştiği noktanın 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A)(4,1) B)((43) €)(8-1) D) (1) E) (4,3) 


Analitik düzlemde, A(0,2) noktasından geçen doğ- 


ruların (doğru demetinin) genel denklemi aşağıda- 
kilerden hangisi olabilir? 


A) (143m)x * (1-m) y-2 0 

B) <3m*t-4)x #(m—5) ysm x0 

G) (2m—-6)x $ (m—3) ys4-m -0 
D) (142m)x * (1-4-m) y-2-2n -0 
E) (2—-3m)x * (1-5m) ysm—1 0 





13. Analitik düzlemde, 3x4y—9-0 doğrusunun grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 


y y 
A) 9g B) 9g 








14. Analitik düzlemde, eğimi : olan ve A(5,3) noktasın- 


dan geçen doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 





15. Analitik düzlemde -x1y-4-0 doğrusunun grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 











3-C 4-D 5-B 6-B 7-E 





10-E it-A 12-D 


13-C 


14-B 





15-e| 


GEOMETRİ SORU BANKASI 








e m e e emme MM se emeli Gn aI e 














DOGRU ANALITIĞI  TEST/8 
a hn EM ENEZ EN İM ME RENE LL. 








1. © Analitik düzlemde, ordinatı daima apsisinin 2 katın- 5. Analitik düzlemde, x-4 DOĞRU ANALITIĞI TEST / 8 
dan 5 fazla olan doğrunun eğimi kaçtır? A(1,4) noktasının x-4 i 
doğrusuna göre, simetriği 9. Analitik düzlemde A(3,4) noktasının y-—1 doğru- 13. Analitik düzlemde, A(4,-9) noktasının y-x doğru- 
A) -2 B) —1 c)0 D)1 E)2 rl B noktası şekilde suna göre, simetriği olan noktanın koordinatları suna göre, simetriği olan noktanın koordinatları 
gösterilmiştir. aşağıdakilerden hangisidir? aşağıdakilerden hangisidir? 
Buna göre, B noktasının ' 
koordinatları aşağıdaki- MN Ni > > 9g .. 
lerden hangisidir? A) (8-1) B) (5,4) C)(5.-1) D) (4-2) E) (3-6) A) (4,9) B)( 9,4) ©) C9-4) D)(9-4) E) (9,4) 


A) (44) B)86) C)(74) D) (6.8) E) (94) 


14. Analitik düzlemde, 
AB doğrusunun 
2. o Analitik düzlemde, KER olmak üzere, A(k-1,k-1) 


noktalarının oluşturduğu doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


10. Analitik düzlemde, 
A(7,1) noktasının 
yx doğrusuna 


x5 doğrusuna 
göre simetriği AC 





göre, simetriği olan doğrusudur. 
eğ z B noktası şekilde B(2.0) 
—— —3Xx— Pe 6. Analitik düzlemde, A(5,— Kt —— ği onarmak 
A) y—x43 B) 2y-3x-1 C) 3y--2x41 e, A(5,-3) noktasının x——2 doğru gösterilmiştir. olduğuna göre, s5 
aşağıdakilerden hangisidir? C noktasının apsisi 
kaçtır? 
A) 65.-1) B)(-9-3) C) (4-6) D)(-24) E) (3-5) Buna göre, B noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 E) 10 


A) (1,7) B)(84) C)(9) D) (1-7) E) (4.12) 





15. Analitik düzlemde, 
3. Analitik düzlemde, kER olmak üzere, A(k,-k--4) 


Ni a — AB doğrusunun x 
noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakiler- 7. Analitik düzlemde, A noktasının x eksenine göre si- ERG 
den hangisidir? metriği B(1,3) olduğuna göre, A noktasının koordi- 11, sase gore 


D) y-x42 E) 5y—-3x42 suna göre, simetriği olan noktanın koordinatları 


“Analitik düzlemde, A(7,-2) noktasının y-x doğru- 


natları aşağıdakilerden hangisidir? | suna göre, simetriği olan nokta aşağıdakilerden simetriği 
A) 2x-3y41-0 (OB) 4X-y46-0 (oC) 3x45y49-0 . hangisidir? AC doğrusudur. 
D) x4-y-4-0 E) 4x4y45—0 A) (1.0) B) (1-3) C)(1-3) D)(1,3) E) (34) B(0,7) 





A C7.2) B)(2.7) O)(-27) D)(-3.7) E)(-2.-7) olduğuna göre, |BG| kaç br dir? 


A)7 B)'9 C) 10 D) 13 E) 14 


DA 12. Analitik düzlemde, 16. Analitik düzlemde, 
8. Analitik düzlemde, A(-6,0) noktasının A(k.0) B(0,6) 
4. Analitik düzlemde, A(2,1) noktasının y——x doğrusuna göre, 2 a 
y5 doğrusuna göre, simetriği olan B noktası olduğuna göre, 
D — ((Xy):xst, ye3t-5,tER) simetriği olan B noktası 


kilde gösterilmisti şekilde gösterilmiştir. AB doğrusunun x ekse- 
ekilde gösterilmiştir. 
parametrik denklemleri ile verilen doğrunun denkle- > ii o 


nine göre, simetriği olan 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


Buna göre, B nok- 
tasının koordinatları 





” doğrunun y eksenini 
Buna göre, B noktasının > , 








koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? e kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 
A) y—x41 B) y-3x-5 GC) 4y—3x41 mn eri 
D) -y-x-5 E) 3y--x46 A)(29) oB)(81) C)(8.9) D(211) E) (415) A) (6.0) O(B)(0,66) C)(40) D)(08) E)(010) A) -7 B) -6 C)5 D) -4 E) -3 
—— ——  ———  —————— 38 mm. 
KONU KAVRAMA SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI İ 1-E 9.n 23.0) 4A-B E.C 6-B YA ge B.A OE iNnLA 414p 49n inan MAN J4Er epi 
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Analitik düzlemde, 
şekilde gösterilen 
d doğrusunun 

y eksenine göre 
simetriği olan 
doğrunun, 

x eksenini kestiği 
noktanın apsisi 
kaçtır? 


Analitik düzlemde, x 
eksenini A(- 4,0) nok- 
tasında kesen d doğ- 
rusunun, X—1 doğru- 
suna göre, simetriği 
olan doğrunun x ek- 
senini kestiği nokta- 
nın apsisi kaçtır? 


A) 3 B) 4 





.Analitik düzlemde, 3x—5y--1-0 doğrusunun 7. 


3x-5y-44-0 doğrusuna göre simetriği olan doğru- 
nun denklemi aşağıdakilderden hangisidir? 


A) 3x-—-5y4-1-0 B) 3x—5y47-0 
D) 5x-3y46-0 


C) 3x—-5y—2-0 
E) 3x*5y—1-0 


Analitik düzlemde, A 
d,//d,//d, 

JAC| - 3JAB| da 

d,: 2x-3y410 , 

d,: 2X-3yt4-0 G d, i 
olduğuna göre, 8. 
d, doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 


C) 2x-3y410-0 
E) 3x-2y49-0 


A) 2x-3y47-0  B) 2x-3y49-0 
© D)3x-2y41-0 





A) 2x-3y41-0 





TESİ /9 


Analitik düzlemde, 
d,: x—-3y*10 
dı: 3y-x—750 


doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların ged- 
metrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x—yt1-0 B) x-4 
D) x—-3y4-13—0 


C) x—-3y4-4—0 
E) y--3 


“Analitik düzlemde, bir doğrunun kendisine dik olan bir 
doğruya göre simetriği olan doğru yine kendisidir.” 


Bu bilgiye göre, 2x-3y4-1-0 doğrusunun 
3xt2y-6-0 doğrusuna göre, simetriği olan doğru 
aşağıdakilerden hangisidir? 


B) 2x—3y—6-—0 
D) 3x42y41-0 


C) 3x*2y—6-0 
E) 4x-y*10 


“Analitik düzlemde, axs-by--c-0 doğrusunun x ekse- 


nine göre simetriği olan doğrunun denklemi 
ax-by#tc—0dır.” 


Bu bilgiye göre, 2x46y—5—0 doğrusunun Xx ekse- 
nine göre simetriği olan doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) —2xt6y-5-0 (OB) 3x-y41-0 
D)—x*y4150 


C) 4x43y-6-0 
E) 2x—6y—5-0 


Analitik düzlemde, 4x--6y—1-0 doğrusunun y ekse- 


nine göre, simetriği olan doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) —4x46y—10 






A) x-3y49—0 
D) 7x43y—6-0 
11. Analitik düzlemde, 


| 12. 
| metriği olan d doğ- 
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—weEeEeeeee—ğ—ğ<ğ—ğ—ğç—j————-—-—-——-—-———-—-—-—--—-———-—--—-—-—-——----——.....i...... 


9. “Analitik düzlemde, ax*by4c-0 doğrusunun y—x 


doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi 
ay*bx*c-0 dır.” 


Bu bilgiye göre, 3x-2y-4-4-0 doğrusunun y>x doğ- 
rusuna göre, simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x*2y$4-0 B) 2y-3x44-0 C) -2x43y44-0 
D) 4x—3y46—0 E) x-y*10 


10. Analitik düzlemde, 3x47y-6-0 doğrusunun, ikinci 


açıortay doğrusuna göre simetriği olan doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


B) 3x-7y-6-0 (oC) 3x-7y46-0 


E) 7x43y46-0 


AB doğrusunun C(3,-2) AÇISI 2 
noktasına göre, simet- 

riği d doğrusudur. C3,-2) 
A(1,3) olduğuna göre, d 


.d doğrusu aşağıdaki 
noktaların hangisinden 
kesinlikle geçer? 


A) 6-7) B)(8-6) C)(9-8) D) (6-1) E)(7.-5) 


Analitik düzlemde, 


A(8,-1) B 
AB doğrusu ve AB 
doğrusunun C(4,1) 
noktasına göre si- C(4,1) 
rusu şekilde göste- E in 


rilmiştir. 


A(3.—1) ve AB doğrusunun eğimi 5 olduğuna göre, 
d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3Xx-5y44-0 


B) 3x—5y-*2-0 G) 3x-5y-0 


E) x4y-2-0 





13. Analitik düzlemde, 2X-3y4-1-0 doğrusunun A(1,4) 
noktasına göre, simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x4y-6-0 (— B) 2x-3y419-0 
D) 2x-3y 4210 


G) 3x-y46-0 
E) x*4yt1-0 


14. A(-1,3) noktasının 2x-3y4k-0 doğrusuna göre 
simetriği B(3,5) noktası olduğuna göre, k kaçtır? 


A2 B) 4 C) 6 D)8 E) 10 


15. Analitik düzlemde, 5x44y—-6-0 doğrusunun y-3 
doğrusuna göre, simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4Xx-y41-0 o B) 5x44y412-0 
D) 5X-4y4-18-0 


C) 5x-4y46-0 
E) 5x—4y46-0 


16. Analitik düzlemde, 2x43y—k-0 doğrusunun x ekse- 
nine göre, simetriği olan doğru A(3,4) noktasından 
geçtiğine göre, k kaçtır? 





B) 6X44y-1-0  C) 6x-4y49-0 nm 
D) 3x-2y480 E) 2x-3y46-0 i |TA 2D 8B 4C 5C 6&A TE 8A gc 








DOĞRU ANALİTİĞİ 





1. d: 3x—4y-10 5. 
o A(1,3) 


Analitik düzlemde, A(1,3) noktasının 3x-4y—10 
doğrusuna uzaklığı kaç br dir? 


A) 1 B) 2 o 3 D) 4 E)5 





6. 
2. — Analitik düzlemde, A(1,-3) noktasının y--x-4 doğ- 
rusuna uzaklığı kaç br dir? 
A) 2/2 B)3 Co) 4 D)3y2 ES 
7. 
3. Analitik düzlemde, A(-NS,v5) noktasının 
2x-y-4-m0 doğrusuna uzaklığı 2 br olduğuna 
göre, m kaç olabilir? 
A)sY5 B)5Y/3 ©3yY5 D5 E) 25 
| 
| 
4. Analitik düzlemde, ALLA) 
A(-2,4) noktasının 8 


| d:3x-y4-6-0 
doğrusuna göre, 
simetriği B noktası 









olduğuna göre, d:3x-y-6-0 
(AB| kaç br dir? 
N 10 
| © e. ği gp e yg İl 








EZ RR 
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doğruları arasındaki açı kaç derecedir? 


TEST / 10 9. Analitik düzlemde 
Analitik düzlemde, yy3x41 
y-2 
yz3x—5 
y3x45 doğruları arasındaki geniş açı kaç derecedir? 
doğruları arasındaki uzaklık kaç br dir? 
A) 100 B)120 C©)135 D) 150 E) 160 
AY5 BO C2/5  Deyio E)10 
10. Analitik düzlemde 
Analitik düzlemde, ; 
d, 1X-y-3 
x4-2y-7 0 de ıX4-y—6-0 
2x4-4y45-0 doğruları arasındaki açı kaç derecedir? 
doğruları arasındaki uzaklık kaç br dir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 
A)1 Ba ONYS Dyo E2y3 
Analitik düzlemde, A D 
kenarları d, : x-2y41<0 | 11. Analitik düzlemde 
x-2y4120 va 
x-2y*-1150 B C d, :x-2y11150 | 


doğrularının üzerinde bulunan ABCD karesinin çev- 

















13. Analitik düzlemde 
y3x 


yala 
2 


doğruları arasındaki geniş açı kaç derecedir? 


A) 135 (OB)145 C)150 D)160  E) 170 





14. Analitik düzlemde eğimleri 3 ve 2 olan iki doğru- 


nun arasındaki dar açı kaç derecedir? 


A) 80 B)75 C)60 D) 50 E) 45 


15. Analitik düzlemde 
d, :Xx-4y410 
d, : 4X-y46-0 


doğrularının açıortay doğrularından birinin eğimi 
kaç olabilir? 


1 1 1 2 
A) — B) — O) — D) — 
) 56 ir iz )3 mi 








resi kaç br dir? A) 120 B) 90 C) 75 D) 60 E) 45 
aaJ5 Bafa Gey Daya Es 
16. Analitik düzlemde 
d, :4X-y43-0 
12. Analitik düzlemde d, :Xx-4y4-2-0 
Ko dı, xa 3y—2> 0 doğrularının açıortay doğrularından birinin denkle- 
Analitik düzlemde, Li 1-0 mi aşağıdakilerden hangisidir? ; 
gösterilen d, ved, ip X—Y ii 
doğruları arasındaki doğruları arasındaki dar açı Kaç derecedir? 
ba açi kaç dere- A) x-y410 B) 3x-6y410 C) 4x4y-6x0 
cedir? | 
A) 45 B) 60 C)75 D) 85 E) 88 D) 6x—2y4-9-0 E) —3x4-y490 
| | iB 2D SA 4C 5B 6C 7E 8D 9B 10©E 11-B 12C 13A 14€ İSE İGA 
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DOĞRU ANALİTİĞİ 





1. O Analitik düzlemde, 
Xx-y4-40 doğrusu ile 
eksenler arasında 
kalan taralı bölgenin 
alanı kaç br? dir? 





Cc 6 


2. o Analitik düzlemde -3x4--2y--6-0 doğrusu ile eksen- 
ler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D)6 E)7 





3. Analitik düzlemde ti —1 doğrusu ile eksen- 


ler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


07 


A) 3 B) 5 D) 10 E) 15 


4, Analitik düzlemde, 
d,:—2x*y—4-0 
d, : 4xt-9y—-36-0 
olduğuna göre, d, 
ve d, doğruları ile x 
ekseni arasında 





kalan taralı bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 11 B) 16 C) 22 D) 24 E) 36 


344 . 
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Analitik düzlemde, —-x-y—6-0 ve 3x12y—12-9g 
doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alani 
kaç br? dir? 


9. 


A) 10 B) 15 Gc) 20 


D) 25 


Analitik düzlemde, 
Xİ, x-5, yali veys4 
doğruları arasında 
kalan taralı bölgenin 
alanı kaç br? dir? 











DOĞRU ANALİTİĞİ 












TEST /11 


Analitik düzlemde, y<2x-4 eşitsizliğini sağlayan 
bölge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 


13. Analitik düzlemde, -3<x<2, 1<y4 eşitsizliklerini 


sağlayan bölge aşağıdaki seçeneklerden hangi- 
sinde doğru olarak verilmiştir? 


x-2 B) xs-3 
A 


A) xs 
) A y 




















10. Analitik düzlemde, 
x—4, y-—5 ve E) N - 
y>3 doğrularının TN WE 
grafikleri şekilde ; 
A) 4 B) 6 Cc) 12 D) 18 E) 24 gösterilmiştir. 
Buna göre, şekilde 
gösterilen bölgeler- 
den hangisi -5<y<3 
ve x>4 şartlarını 
sağlar? 
A) | B)1l CO) ili D) V E)V 
Analitik düzlemde, 
d, :3X-y—3-0 
a İ 11. Analitik düzlemde, 
oğruları ve X 
ADE A(0,1), ge el 14. Analitik düzlemde, 3x4-2y-6>0 eşitsizliğini sağla- 
ekseni arasında ii di si aralı yan bölge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
kalan taralı bölgenin e anmaya. doğru olarak verilmiştir? 
' bilmek için xs0 şartı- 
alanı kaç br? dir? na aşağıda verileri A) 
eşitsizliklerden 
hangisi eklenmelidir? 
9 17 
A)3 B) — C) 6 D) — E)9 
2 2 A) x*ys1 B) x*y>1 G)x-ys1 
D)x-y>1 E) 2x-y<2 
Cc) 
12. Analitik düzlemde, 
şekildeki taralı böl- 
geyi ifade eden eşit- 
sizlik sistemi aşağı- 
dakilerden hangi- 
sidir? 
Analitik düzlemde, 
d:x43y—-3-0 
doğrusu üzerindeki A) 3x-4ys12 B) 3x-4ys12 
e xt2y26 —xt2y26 
A noktasının apsisi 
z M C) —3x*4y<12 D) —3x44y> 12 
-9 olduğuna göre, x42y>6 xt*2y>6 
Alan(AOB) kaç br? dir? E) x42y>8 
3x*t*y>8 
A2 B) > oz De g9 
; e 1-D 2-A 3-B 4-C 5-E 6-C 7-B 8-D 9-A 10-E 11-B 12-C 13-C 14E 
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25.BÖLÜM 


Test (2) Doğru Analitiği 





Test 


—— 


3) Doğru Analitiği 


Doğru Analitiği |, 









26.BÖLÜM 


Test (4 


— 


Test (5 


—— 


Doğru Analitiği 
Test (6 





Doğru Analitiği 
Test (7) Doğru Analitiği 


Test (8 


— 


— 


Doğru Analitiği 


Test (1) 
Grafik Okuma 


Test 


— 


9) Doğru Analitiği 
Test 


— 


10) Doğru Analitiği 
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Bir voleybol takımı yıl 
içinde oynadığı 60 
karşılaşmadan 12 sini 
mağlubiyet, 28 ini ga- 
libiyet, 20 sini ise be- 
raberlikle bitirmiştir. 
Bu takımın maç so- 
nuçları dairesel bir 
grafikle gösterildi- 
ğinde, mağlubiyetle 
sonuçlanan maçları 
gösteren taralı dilimin merkeze açısı kaç derecedir? 





A) 60 B) 72 Cc) s0 D) 100 E) 120 


Yandaki sütun 
grafik bir imtiha- 
na giren 2000 ki- 
şinin aldıkları 
notları göster- 
mektedir. 

Bu grafiğe gö- 
re, imtihandan 
B alan öğrenci- 
lerin sayısı top- 
lam öğrenci sa- 
yısının yüzde 
kaçıdır? 


Öğrenci sayısı 


> Not 





A) 10 B) 15 


Satış Fiyatı 
(TU) 


Alış Fiyatı 
(TL) 





Yukarıdaki grafikte A, B, C, D noktaları ile dört değişik 
malın alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Bu dört mal- 
dan birer adet satıldığı taktirde, kâr veya zarar duru- 


mu ne olur? 
A) 6 TL kâr B) 4TL kâr GC) 3TL kâr 
D) 1 TL kâr E) 1 TL zarar 
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5 








Yandaki grafikte 

bir fidanın aylara 
göre boyunun uzun- 
luğu verilmiştir. 


Bu grafiğe göre, 
3. ve 6. aylar 
arasında fidanın 
boyu kaç cm 
uzamıştır? 


AN BOMN0 


A)8 B) 7 


Yandaki grafikte 

bir aracın yol-zaman 
grafiği verilmiştir. 

Bu grafiğe göre, 
aracın 4 saatlik 

yol boyunca ortala- 
ma hızı saatte kaç 
km dir? 


Yol (km) 


Zaman 
(saat) 





A) 50 B) 75 Cc) 90 D) 100 E) 120 


Turgut, bir spor merkezinde spor yaparak zayıflamak 
istiyor. Spor merkezine kayıt için 50 YTL ve her ay için 
aidat olarak 30 YTL ödüyor. Buna göre, Turgut'un 
spor merkezine ödediği paranın aylara göre değişi- 
mini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ödenen miktar B) Ödenen miktar 
(TU) (TL 


BO İm 80 
o) e 





i 30 
i Zaman 
(ay) 





1 2 


C) Ödenen miktar D) Ödenen miktar 
(TL) (TL) 


80 


30 
Zaman # 
(ay) 





E) Ödenen miktar 
L 


80 22.222 $ amme 





50 


Zaman 


1 (ay) 
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Yandaki grafikte bir 
bitkinin dikildikten 
sonraki boyunun ay- 
lara göre değişimi 
verilmiştir. Bu grafi- 
ğe göre, bitki dikil- 
dikten kaç ay sonra 
boyu 27 cm olur? 





A) 10 B) 12 G) 15 


Yandaki şekilde 
bir aracın hız za- 
man grafiği veril- 
miştir. Bu grafiğe 
göre hangi za- 
man aralığında 
araç sabit hızla 
hareket etmekte- 
dir? 


Hız (km/sa) 


aANO PROD 





Zaman 


123456789 (Saat) 


A)0-1 B)2-4 C)4-6 D)6-8 E)8-9 


11. 


Yandaki grafik bir malın 
alış ve satış grafiğini 
göstermektedir. Bu 
grafiğe göre, bu malın 
alış ve kâr grafiği aşa- 
ğıdakilerden hangisi- 
dir? 


Satış (TL) 





A) Kâr (rı) 











10. 









Şekildeki grafik 
Tuğçe'nin bir işte 
tek başına 2 gün 50 
çalıştıktan sonra, 

kalan işi Demet'in 
tek başına 8 gün- 

de bitirdiğini gös- oo 25 
termektedir. 


Yapılan iş 






2 10 


Grafiğe göre, Demet bu işin Zünü tek başına kaç 
günde bitirir? 
A) 1 


B)2 G4 


D) 5 


E)8 


Yanda A veB 
araçlarının zama- 
na göre bulunduk- M İsen aassaranınz ” 
ları yerin grafiği 
verilmiştir. A hare- 
ketlisinin hızı saat- 
te 20 km, B hare- 
ketlisinin hızı saat- L 
te 4 km olduğuna 
göre, A veB i Zaman 
araçlarının hare- O 1 2 aa) 
kete ilk başladıkları noktalar arasındaki mesafe kaç 
km dir? 


Yer (km) 
A 











ALA B) 6 C)8 D) 10 E) 12 
Alış 
TU) 
©) Kârı) D) Kâr (TL) 
12. Şekildeki grafikte Hacim (m3) 
Alış - Alış bir havuza su dol- A 
(TL) (TO) duran A musluğu 
ile aynı havuzdaki 
E) Kâr(Iu) suyu boşaltan B 
musluğu gösteril- 
miştir. 
Grafiğe göre, Zaman 
havuz boş iken 4 8 (saat) 
2 her iki muslukta açılırsa, havuz kaç saatte dolar? 
dü B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 
3-A 4-E 5-D 6-E 7-C 8-B 9-D 10.C İLE 12-8) 
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ALİ 4444444444414 > 
eğitim yayınları 














UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR 











TEST / 1 


UZAYDA DEM Yİ  ——————— 


1. Aşağıda verilen geometrik şekillerden hangisi iki 
boyutludur? 


A) Nokta B) Doğru ©) Kare D) Silindir OE) Küre 


2. Düzlemde farklı üç doğru en cok kaç farklı noktada 
kesişir? 





A)3 B)4 o) S5 D) 6 E7 








3. Farklı üç doğrubir düzlemi en çok kaç bölgeye ayı- 
rır? , 


A)3 B)4 0)5 D)6 E)7 


4. & Aşağıda verilen önermelerden hangileri daima doğ- 
rudur? 


i. Farklı iki nokta doğru belirtir. 





11. Farklı üç nokta düzlem belirtir 
IN. Farklı dört nokta uzay belirtir. 


A)i B)i, İİ Oy Di, ELİE 


ei 


R? de aşağıdaki önermelerden hangisi daima doğ. 
rudur? 





A) Paralel olmayan iki doğru çakışıktır. 

B) Kesişen iki doğru birbirine diktir. # 

GC) Üç farklı doğru aynı noktada birbirlerine dik kesişe- 
bilir. 

D) Farklı üç noktadan üç doğru geçer 


E) Dik olan iki doğrudan birine paralel olan doğru diğe- 
rine diktir. 


Düzlemde aşağıdaki önermelerden hangisi yanlış. 
tır? 


A) Paralel iki doğru kesişmez 
B) Bir noktadan sonsuz tane doğru geçebilir. 


C) Bir doğruya üzerindeki bir noktadan sonsuz tane dik 
doğru çizilebilir. 


D) Paralel iki doğrudan birini kesen bir doğru diğerini 
de keser 


E) Bir noktada kesişen iki doğru paralel değildir. 


R3 te aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 


A) Paralel olmayan iki doğru en az bir noktada kesişir 





B) Paralel iki doğrudan birisini dik kesen doğru diğeri- 
ni de dik keser 


GC) Farklı üç doğru bir noktada dik kesişebilir 


D) Farklı üç doğrunun ortak noktası yoksa, doğrular 
birbirlerine paraleldir. 


E) Bir doğruya dışındaki bir noktadan sonsuz tane dik 
doğru çizilebilir. 


Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 


A) Paralel olmayan iki düzlem kesişir 
B) Kesişen iki düzlemin arakesiti bir doğrudur. 


G) Bir düzleme dışındaki bir noktadan sonsuz tane dik 
doğru çizilebilir. 


D) Düzlemin üzerindeki bir doğruya, bu doğrunun üze 
rindeki bir noktadan geçen sonsuz tane dik doğru 
çizilebilir. 

E) Aykırı doğruların ortak noktası yoktur. 


e 
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9. 


10. 


12. 


Krş MEMEK 








 TEST/İ1 


(ABI E düzlemine A 13. Uzayda bir noktadan 15 cm uzaklıkta bulunan nok- 
diktir. BC, E düz- taların oluşturduğu geometrik şekil aşağıdakilerden 
ilemi üzerindedir. hangisidir? 

JAB|—7 cm 

İBC|5 cm 


A) Yarıçapı 15 cm olan çember 
B) Yarıçapı 15 cm olan daire 





il ği . G) Taban yarıçapı 15 cm olan silindir. 
olduğuna göre, |AC| kaç em dir? D) Yarıçapı 15 cm olan içi boş küre 


E) Yarıçapı 15 cm olan içi dolu küre 


A4/5 By G2M5 Def s2 


E ve F düzlemlerinin 
ölçek açısı 30' dir. 

E düzlemi üzerinde 
alanı 24cm? olan ta- 
rali bölgenin F düz- 
lemi üzerindeki iz- 
düşümünün alanı 
kaç cm? dir? 


14. Uzayda bir çembere değişik açılardan bakıldığında 
aşağıda verilen görüntülerden hangisi görülemez? 


e a 





A) 12 B) 12/3 6) 18 D) 20 


d doğrusu E düzlemi 
ile 459 lik açı yapacak 
şekilde kesişiyor. 


JAB|—12 cm 





olduğuna göre, |ABJ nin E düzlemi üzerindeki izdü- 

şümünün uzunluğu kaç cm dir? 15. Şekildeki dik koniye 
tam tepeden bakıldı- 
ğında görünen şekil 
aşağıdakilerden 
hangisi gibidir? 









A)3 B)6 C) 63 D)6y2 E) 12 


B,CveD noktala- 
rı E düzlemi üze- 
rindedir. (AB) 

E düzlemine dik 


m(BCD)-90* 





JAB|—5 cm 
|BC|6 cm 
İDG|-3 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 








A 4/3 B)sY2 Geyıs DVY7O ENA 
>A 3E 4A SE 6C 7C 8C 9B 10B 1D 12zD 13D 14D 15-C 
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UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR 


Test (1) Uzayda Temel Kavramlar LL 


|. TOPLAM | 0 000 OT 


1. Test (1 - 5) 
Dik Prizmalar 
KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 


Dikdörtgenler Prizması 

Kare Tabanlı Dik Prizma 
NOTLAR: Test (6) 
Silindir 















Küp 








Test (7) 
Dik Piramit 
Düzgün Dörtyüzlü 














Test (8) 
Düzgün Sekizyüzlü 
Dik Koni 














Test (9) 
Küre 


























RRADRRRARARAADARDAAAAAARAMAA KAKA SADİLA LE LALAERKARPAYAREEİEYEEEEEYEPEEEYEPİEEUYYYUUYUUUU 















PİİZ 


eğitüm yayınları 


4 bPbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbpbbb)bbo3bb)bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbob3bbbbbbb3DDDDDbDD3DDbhbD3DDDEDDbEb3bDDDbbDDİbDbPDDDDDEDDDDDPDDDDD3DDEDD)DDDbbDDDbDbDbEbDDbb)3bb3> 















“KATI CISIMLER 


1. © Bir taban ayrıtının uzunluğu 4 cm olan düzgün yedi- 
gen tabanlı dik prizmanın tüm alt ve üst taban ayrıt- 
larının uzunlukları toplamı kaç cm dir? 


A) 32 B) 38 C) 44 D) 56 E) 60 


2. o Şekildekitüm ayritları birbi- A 
rine eşit olan Üçgen taban- 
li dik prizmanın bir ayrıtı 
6 cm olduğuna göre, tüm 
ayrıtlarının uzunlukları 
toplamı kaç cm dir? 


E F 


A) 54 B) 52 C) 48 D) 42 E) 36 


3. Bir taban ayrıtı 12 cm, yanal ayrıtı 9 cm olan düzgün 
çokgen tabanlı dik prizmanın, bir yan yüzeyinin ala- 
nı kaç cm? dir? 


A) 54 B) 64 Cc) 72 D)86 © :E)108 


4. o Şekildeki düzgün altıgen A EF 
tabanlı dik prizmada 


|KL|4 cm 
(BK|7 em 


olduğuna göre, 
Alan(CDML) kaç 
cm? dir? 





A)14” o B)18 C) 22 


D) 24 


E) 28 
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5. 











“TEST/İ 
Şekildeki düzgün beşgen A 
tabanlı dik prizmanın kaç 
tane ayrıtı vardır? B 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


Bir yan yüzeyinin alanı 12 cm? olan düzgün dokuz- 
gen tabanlı dik prizmanın yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 112 B) 108 GC) 96 D) 84 E) 66 
Şekildeki düzgün beşgen A 
tabanlı dik prizmanın bir ta- 

ban ayrıtı 4 cm, yanal ayrıtı B; E 


6 cm olduğuna göre, yanal 
alanı kaç cm? dir? 


A) 120 B) 100 C) 80 D) 60 E) 40 


Taban alanı 18 cm?, yüksekliği 10 cm olan dik priz- 
manın hacmi kaç cm? dir? 


A) 60 B) 75 GC) 90 D) 130 E) 180 
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9. & Dikdörtgenler prizmasının kaç tane yüzeyi vardır? 


A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
10. Şekildeki dikdört- A D 

genler prizmasın- 

© e 

1 5 

1BL|<|cu| B 

İFG|-8 cm K 

IDK| <5 cm 

F 8 G 


olduğuna göre, |GL| kaç cm dir? 


ANA BaB OSM 025 E10 


11. Şekildekidikdört- D 16 
genler prizmasın- 
da 


JPFJ<JPK) 
JTF)JTA| 
|İDC|16 cm 
|CL|8 em 


O 





olduğuna göre, |PT| kaç cm dir? 





A)6 B8 ©)10 DA Bes 
12. Ayrttları 
İFG|6 cm 
JKG|4 cm 
İDK|3 cm 
F ö Ğ 
olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni kaç 
cm dir? 
A3 BeB ge? Dı Bs 











TEST / 1 





13. Cisim köşegeni vV101cm olan bir dikdörtgenler priz- 
masının ayrıtlarından ikisi 4 cm ve 6 cm olduğuna gö- 
re, Üçüncü ayrıtının uzunluğu kaç cm dir? 


A)9 B)8 C)7 D)6 E)5 


14. Ayrttları 
IFG|8 cm 
|KG|-6 cm 
IDK| <5 cm 





F 8 Ğ 
olan dikdörtgenler prizmasının en kısa yüzey köşe- 





geni kaç cm dir? 


A6/2 Bye Osb Dak Bab 


15. Farklı yüzeylerinin alanı 4 cm?, 5 cm? ve 9 cm? olan 
bir dikdörtgenler prizmasının tüm yüzey alanı kaç 
cm? dir? 
A) 18 


B) 24 C) 32 


D) 36 


E) 40 


16. Şekildeki dikdört- A 
genler prizmasın- 
da 


IFG|-9 cm 
IKG| 6 cm 





olduğuna göre, Alan(ACD) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 27 C) 30 D) 35 E) 42 





| 5D 2A 3-E 4-E 5-C 6B 7-A 8-E 9-B 10-A 11-D 12-D 13-C 14-B 15-D 1 6-8 
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ep 





” a EİT 





Ez 











Şekildeki dikdört- 
genler prizmasın- 
da 


İFG|s8 cm 
IKG|6 cm 
IDK|4 cm 











F 8 G 
olduğuna göre, Alan(AEG) kaç cm? dir? 


A) 10 B) 20 G) 30 D) 40 E) 50 
2. Şekildekidikdörk || A D 

genler prizmasın- 

da 

Ira (24 cm 

JKG|3 cm 

|İDK|—2vV2 cm 





F 4 G 
olduğuna göre, Alan(EGC) kaç cm? dir? 
ASJ2 B)6j/2 cjajz 


D)10/2 E)15 


3. Şekildeki dikdört A 6 D 
genler prizmasın- : 
da 


JAD| 6 cm 
IDK|3 cm 
IKG|-4 cm 





F G 
olduğuna göre, Alan(ABGK) kaç cm? dir? 


A)6J10 B)1o/3 C)12/3 D)10/5 Ey12 (5 


4.  Ayrıtları 





|FG|6 cm 
|KG|5 cm 
İDK|J4 cm 











o 6. G 
olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç cm? 
dir? 


A)180 oB)160 C)148 D)102 E)74 


KONU KAVRAMA SERİSİ 





358, 





Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında 


Alan(EFKL)—12 cm? 
İCL|5 cm 


olduğuna göre, dik- 
dörtgenler prizması- 
nın hacmi kaç cm3 dir? 


A)20 o B)40 o CEO D)80  Eiy 





10. 
Ayrıtları A D | 
JAB|-4 cm 
IBF|-5 cm 
IFG|8 cm 
K 
E 1. 
F 8 G / 
olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3 tür? 
A)80 B)100 C)120 D)160 E)180 
Ayrıtları k, 2k ve 3k olan bir dikdörtgenler prizmasının 
m 162 cm3 olduğuna göre, yüzey alanı kaç cm? 
ir? 
A) 198 B) 186 C) 178 D) 172 E) 168 i 12 


Boyutları ardışık tam sayılar olan bir dikdörtgenler priz- 


masının hacmi 60 cm? olduğuna göre, alanı kaç cm? 
dir? 







A) 100 B) 94 Cc) 88 D) 78 E) 64 
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Şekildeki kare ta- E 
banlı dik prizma- 
da 


(AD|-IDC| 
(BD|-4V2 cm 
JAE|-8 cm 





olduğuna göre, A ve G köşeleri arasındaki en kısa 
uzaklık kaç cm dir? 


A)s6 B3B OsP2 Dağ Bak 


Bir taban ayrıtının uzunluğu 32 cm, yüksekliği 4 
cm olan kare tabanlı dik prizmanın cisim köşegeni 
kaç cm dir? 


As Be Osb D2AS8 Bağ 


Şekildeki kare tabanlı dik 
prizmanın taban çevresi 
24 cm olduğuna göre, 
taban alanı kaç cm? dir? 


A) 24 B) 30 Cc) 36 D) 40 E) 48 


Taban çevresi 20 cm olan 
şekildeki kare tabanlı dik 
prizmada 

IDK|-8 cm 


olduğuna göre, 
Alan(BCGF) kaç cm? dir? 





A) 16 B) 24 G) 32 D) 40 E) 48 













13. Şekildeki kare tabanlı dik 
prizmada 


IFG|s|KG|4 cm 
İDK|9 cm 
JAL| 3 cm 


olduğuna göre, |GL| kaç 
cm dir? 





AY2A7 BO Ge Ds E10 


14. Şekildeki kare tabanlı dik 
prizmada 


(DLJİKL| 
JFG|s|KG|-6 cm 
(BF|-14 cm 


olduğuna göre, Alan(FKL) (o 14 
kaç cm? dir? 


F 





A)2W2 BeN 27 


15. Taban ayrıtları 4 cm, 
yanal ayrıtları 6 cm 
olan şekildeki 
kare tabanlı 
dik prizmanın 
hacmi kaç cm tür? 





A) 64 B) 72 Cc) 84 D) 90 E) 96 


16. Yüksekliği, bir taban ayrıtının 4 katı uzunlukta olan 
kare tabanlı dik prizmanın, tüm ayrıtlarının uzunluk- 
ları toplamı 120 cm olduğuna göre, hacmi kaç cm? 
tür? 


A)300 OB)350 C)400 D)450 E)500 








| (-B 2A 8&E 4C€ 5C 6D 7A 8B SE 106D 11-6 12-D 18-A 14-B i5-E GE) 





KONU KAVRAMA SERİSİ 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





YE A NERE 














1. © Bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olanı küpün tüm ayrıtları- 5. 
nın uzunlukları toplamı kaç cm dir? 


A) 12 B) 18 GC) 24 D) 30 E) 36 








6. 
2. Bir ayrıtı 5 cm olan küpün cisim köşegeni kaç cm 
dir? 
AS BsS2 Os5B Değ E10 
7. 
3.  Birayrıtı4cmolan A D 
şekildeki küpün, 
yüzey alanı kaç 
cm? dir? 
F B 
A) 96 B) 92 C) 84 D) 78 E) 72 
8. 


4. oYüzeyalanı 48 cm? olan küpün bir ayrıtı kaç cm dir? 
A)2 B2/J/2 G4 DA/2 o E6 


— 360 
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Bir ayrıtı 2 cm 
olan şekildeki 
küpün hacmi 
kaç cm3 tür? 


A) 14 B) 12 


Ayrıtları 7 cm olan 
küpte 


JEL| s2 cm 


olduğuna göre, 
|GL| kaç cm dir? 





A) y74 


Ayrıtları 8 cm olan 


küpte 
İDL| 2 cm 


B)J70 C6j2 Dsj3 E)4,3 


olduğuna göre, 
|BL| kaç cm dir? 





A)13 B)7/2 C)6j3 


D5/3 E)10 


Şekildeki küpün bir 


A P D 
ayrıtı 8 cm dir. 
Kn e 


olduğuna göre, 
JPG| kaç cm dir? 


K 


F G 


A)3/ı7 Baja Gani Dsj7 gef5 
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KÂTI CİSİMLER 














9. Ayritları4cmolan A D 13. 
(DLJ<JKL| B 
L 

olduğuna göre, 
JFL| kaç cm dir? 

, i 

F a 

A) 6 B) 7 C)8 D) 9 E) 10 


14. 


10. Şekildeki küpün bir 
ayrıtı 4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(AEG) kaç 
cm? dir? 


A3/2 B)sj2 


11. Yüzey alanı 72 cm? olan küpün cisim köşegeni kaç 
cm dir? 


A)2y3 B5 G6 D)3/3  E)8 


16. 


12. Şekildeki küpte A D 
|AG|s9 cm 


olduğuna göre, 
küpün hacmi kaç 
cm3 tür? 


F G 


A)81/6 B)81/3 C)27/6 D)27J3 E)18,3 











TEST /3 








Şekildeki üçgen tabanlı dik ' A 
prizmanın taban alanı 
12 cm?, hacmi 84 cm3 
olduğuna göre, yüksekliği B G 
kaç cm dir? 

E F 
A)3 B) 4 G) 5 D) 6 E)7 


Şekildeki dik üçgen tabanlı 
dik prizmada 


m(EDE) -90* 

JAB|-38 cm B 
JAC|-4 cm 

|FC|6 em 


olduğuna göre, prizmanın 
yanal alanı kaç cm? dir? E F 


A) 60 B) 64 


Ayrıtları 
JED|s|DF|5 cm 
JEF|8 cm 
|CF|7 cm 


olan ikizkenar üç- 
gen tabanlı dik 
prizmanın hacmi 
kaç cm3 tür? 


m W 
>» 
T a Oo 


A) 92 B) 88 C) 84 D) 80 E) 76 


Şekildeki eşkenar 
üçgen tabanlı dik 
prizmanın bir taban 
ayrıtı 4 cm, yanal 
ayrıtı 3Y3 cm 
olduğuna göre, 
yüzey alanı kaç 
cm? dir? 


mi 
nı 


A)44J3 B)36/3 C)27J3 


(e) 


D)42 BB 








; | WE 2G 3-AA 4-B 5--D GA 7-E 8B 9-A 10-D 11-C 12-B 13-E 14-D 15-C 16-A 
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1. 


2. 


3. 





Ayrıtları 3, 4 ve 5 sayıları ile orantılı bir dikdörtgenler 


prizmasının hacmi 1620 cm3 olduğuna göre, en uzun 
ayrıtı kaç cm dir? 





A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 


Bir yüzey köşegeni 6 cm olan küpün, hacmi kaç cm? 
tür? 


A)24/3 B)a32/3 C)d48j2 D)s4j2 E)s6j2 





Alanı hacminin iki katı olan küpün bir ayrıtı kaç cm 
dir? 
A)2 B)3 


Cc) 4 D) 5 E)6 


Şekildeki kare ta- 
banlı dik prizmada . 


|FG|-JEF|-6 cm 


prizmanın hacmi 
324 cm? olduğuna 
göre, Alan(PDK) 
kaç cm? dir? 





A) 18 B) 27 Cc) 32 


D) 36 


E) 44 
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6. 


7. 


8. 





Şekildeki büyük küp ayrıtları 1 cm olan küçük küplerin 
biraraya getirilmesiyle oluşmuştur. Bunun için kullanı. 
lan küçük küplerin sayısı kaçtır? 


A) 16 B) 12 C) 10 D)8 E) 6 


Farklı yüzey köşegenlerinin uzunlukları V41 cm, 
43 cm ve 61 cm olan bir dikdörtgenler prizma- 
sının cisim köşegeni kaç cm dir? 


A)SJ6 B)6/3 O)s/3 D6ejz Bas 


Yanal alanı 96 cm? taban alanı 16 cm? olan kare ta- 
banlı dik prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 


A) 96 B) 84 Cc) 72 D) 64 E) 48 


Bir taban ayrıtı 5 cm, bir yan yüzeyinin alanı 18 cm? 
olan kare tabanlı dik prizmanın hacmi kaç cm? tür? 


A) 60 B) 75 Cc) 80 D) 90 E) 105 
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 TEST/A 














Şekildeki kare tabanlı dik 13. A D E -8 K 
prizmada i 
DL|—|KL 
(DL||KL| pm 
JFG|<|KG|-3 cm 
JBF|8 cm 
olduğuna göre, B F G 
JEL(4JGL| toplamı 
kaç cm dir? ABCD kare, EFGK dikdörtgen 
İDCİSJEF|4 cm, JEK|-8 cm 
A)8 B) 10 C) 12 olduğuna göre, kareden iki tane ve dikdörtgenden 
yeteri kadar kullanılarak oluşturulan kare tabanlı 
dik prizmanın hacmi kaç cm tür? 
A) 128 B) 116 C) 108 D) 94 E) 82 
10. Ayrıtları 1 cm, 2 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler priz- 
masının hacmine eşit hacimde olan küpün yüzey 
alanı kaç cm? dir? 14. Ayrıtlarıxcm, y cm ve z cm olan dikdörtgenler prizması 
şeklinde bir kap 15 cm? su aldığına göre, ayrıtları >» 
A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 y, 3z olan bir dikdörtgenler prizması şeklindeki kap 
kaç cm3 su alır 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
11. Şekildeki küpün bir A D 
ayrıtı 32 cm 
olduğuna göre, 15. Şekildeki küpte A D 
AFK üçgeninin JEG| i “NX 
alanı kaç cm? dir? |AG| Pranrkiç B 
cm dir? 
F G K 
A)6/2 B)ji8 C9B Dıs E24 : a 
2 1 1 v2 
A) — B) — Cc) — D) — E— 
) İz 9 NE VE 
1 A . .. N 
2 Boya di yk > Kii eni olan elk oniaenier 16. Ayrıtları 5 cm, 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler 
prizması şeklindeki içi boş kutuya, ayrıtları 1 cm a klindeki şeker kut tü tları 1 
olan küp şeklindeki şekerlerden en cok kaç tane leylim Ni R za balm mi ii pe ii N 
yerleştirilebilir? cm o an küp şekerlerden en çok kaç tane yerleştiri- 
i lebilir? 
A) 86 B) 98 C) 154 D) 176 E) 192 A)560 OB)500 C)480 D)440 OE) 400 
1-C 2-D 3-B 4-B 5-D 6-C 7-A 8-D 9-B 10-E 11-C 12-E 13-A 14-B 15-E 
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Sag m Şii ymm ykm Şimal 


1. Bir ayrıtının uzunluğu, ayrıtları V2 cm, V3 cm ve 
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Nin Uzi j Mi Bir yanal ayrıtı 16 cm olan kare tabanlı dik prizma. . 9. Şekildeki dikdört- 13. Şekildeki dikdört- e D 
2 cm olan A prizmasının cisim köşege- nın hacmi 144 cm? olduğuna göre, bir yan yüzeyinin 7 genler prizmasın- genler prizmasiın- 
a a uğuna eşit olan küpün yüzey alanı kaç alanı kaç cm? dir? da da 
cm? dir? pe 
A) 16 B) 32 C) 48 M(EAK) -45* /PFJsJPG| T 
4 D) 64 E pX 
N ii MERİ) -30* TD|xITKI ? 
A) 27. B) 54 G) 60 D) 96 E) 108 . > 
” Bi JAK | 4v2 cm |AD|si2 cm — e 
olduğuna göre, |DG| 6 cm P P G 
Alan(EFKL) kaç IDK|4 cm olduğuna göre, |PT| cm dir? 
cm? dir? 
A)2M49 BYTO C8 DeM5 Es 
| A24 B18 ie Dağ Bak hayla; <E) ) yayi E) 
MORE 14. Şekildeki dikdört- D2P g ç 
2. Bir taban ayrıtının uzunluğu 7 cm olan kare tabanlı dik Taban ayrıtları 1 cm, yüksekliği 12 cm olan kare ta. 10. |DK|-8cm genler prizmasın- 
N > Ni 8 z banlı dik prizmalardan en az kaç tanesi bi 
prizmanın, yüzey alanı 238 cm? olduğuna göre, bir e balk $ ! biraraya > da 
yanal ayrıt kaç em dir? gpa.2 getirilerek bir küp oluşturulabilir? IGK|<12 cm ig A 4 
JFG|-24 cm IDP|<2 cm. 
& z /PC|-9 cm 
A3 B) 4 6)5 D)6 E)7 A) 12 B) 48 Cc) 72 D) 96 E) 144 olduğuna göre, L 
İ şekildeki dikdört- (TKJx3cm 2 , 
genler prizması- N 3 
| nın içine yerleşti- |. | IKL| <6 cm F T3âkK 
| rilebilecek enbü- ç 24 G |CL|—4 cm olduğuna göre, |PT| kaç cm dir? 
yük hacimli kare 
dik prizmanın yüzey. alanı kaç cm? dir? 
> A)6V/3 B)10 Ost Deo2 Ez2yi 
| A)972 (OB)896 C)728 D)694 E)648 
11. Şekildeki dikdört- A D 
3.  Şekildekidikdört Şekildeki küpte genler prizmas- 
| bi mini IFG| <4 em nin zi su ile do- (O 
R > 
İ Iduğuna göre R 
DC|-10 cm yi ludur. E 
PE A Alan(AFG) Büyük parça Küçük parça 
(CL|4 cm kaç cm? dir? |FG|16 cm e | e 
| a ER Büyük bir dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden bo- 
|KLİ>3 cm |KGi| 8 cm F 16 G yutları 1 cm, 2 cm ve 3 cm olan küçük bir dikdörtgen- 
“1DKJ5 cm ler prizması şekildeki gibi ayrılıyor. Büyük prizmanın 
| E K | yüzey alanı nasıl değişir? 
| olduğuna göre, prizmadaki suyun tamamını alabile- 2 2 
| olduğuna göre, Alan(PFK) kaç cm? dir? A8 BaâjJ2 C16 Disjz Ba cek en kücük hacimli küp şeklindeki kabın bir ayrıtı iz eme azı ani Gegii 
| | kaç cm dir? C) Değişmez D) 11 cm? artar 
2 
A) 25 B) 35 C) 50 D) 60 E) 75 A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 E) 22 cm? artar 
16. 
| 10. |FGJ-10cm 
j 
(GKJ4 cm 
pi olmak üzere, dik- 
ği dörtgenler priz- 
ması şeklindeki 
Bir ayrıtı & cm olan A D kap 2 cm yüksek- 
küpte liğe kadar su ile Şekildeki dikdörtgenler prizmasından taban ayrıtı 2 cm, 
|KFİ—2JFLİ doludur. Kabın F 10 G yüksekliği 5 cm olan kare dik prizma şekilde görüldüğü 
K içine ayrıtları A , Mi gibi kesilerek ayrılıyor. Buna göre, prizmanın yüzey 
i olduğuna göre, v6 cm a suda Del e li ci- alanı nasıl değişir? 
4.  Ayrıtları 1 cm artırıldığında hacmi 91 cm? artan bir Alan(AFL) m el eviye Kabin ezine eler yüke A) 22 cm? artar B) 12 cm? artar 
küpü — EN kaç cm? dir? yor. Buna göre, kabın hacmi kaç cm? tür? : 
üpün, yüzey alanı kaç cm? dir? ç Li C) Değişmez D) 8 cm? azalır 
. A) 80 B) 86 Cc) 90 D) 94 E) 98 E) 12 cm? azalır 
A) 150 B) 180 C) 216 D) 294 E) 300 A)Sj3 B)12 o 12/3 D) 18 E) 18/3. 
(18 2c SA 4A &C GE 7B BA SD 108 1G 128 İSA 14D 15C 16-8) 
vr 364 - ei 
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1. o Taban yarıçapı 3 cm olan dik silindirin taban alanı 
kaç cm? dir? 
A) 6x B) 9x G) 127 D) 157 E) 187 


2. Taban yarıçapı 2V3 cm, yüksekliği 8 cm olan dik 
silindirin yanal alanı kaç cm? dir? 


A)32/3r B)32r C)16V3n D)24N8n E)24n 





3. o Taban yarıçapı 3 cm, yüksekliği 5 cm olan dik silin- 
dirin hacmi kaç 7 cm3 tür? 


A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


4. o Taban yarıçapı 5cm, hacmi 175n.cm3 olan dik silin- 
dirin, yüksekliği kaç cm dir? 


A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


pg 366 - 
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Şekildeki silindirin taban 
yarıçapı 4 cm, yüksekliği D GC 
6x cm dir. 


Buna göre, A noktasından 

D noktasına doğru silindirin 

yan yüzeyi üzerinden bir tur A 
dönecek şekilde sarılan ipin 
uzunluğu en az kaç x cm dir? 


0 


A2A3 B52 Os 


DEV 


E)10 


ABCD dikdörigen A 
(BC|7 cm 
İDC|5 em 


olduğuna göre, 

(AB) ve (DCI 

kenarları birleş- 
tirilerek oluşturu- 

lan dik silindirin 

yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 15 B) 20 C) 25 E)35 


(ABJ ve (CDJ silindirin 

alt ve üst taban çaplarıdır. 
ABC üçgeninin alanı 

18 cm? olduğuna göre, 
silindirin yanal alanı 





kaç cm? dir? 

A) 36n B) 327 C) 24n D) 207 E) 187 
ABCD dikdörtgen A ' D 
|DC|4 cm 

|BC|8x cm ; 
olduğuna göre, 

(ABI ve (DCI 

kenarları birleş- 

tirilerek oluştu- BA C 
rulan dik silindirin 

hacmi kaç 7cm? tür? 

A) 24 B) 32 C) 48 D) 56 E) 64 
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3. 


10. 


11. 


12. 


“olduğuna göre, çıkarılan 


Osilindir tabanının 
merkezi 


m(ÖAC) —45* 
|AC|58 cm 


olduğuna göre, dik silindirin 
hacmi kaç cm3 tür? 


e. 
A)36/27 B)32/2n C)24n D)18n E)12,37 


14. 


Yükseklikleri eşit olan 
dik silindirlerde D 


JAB|—12 cm 

|EB|4 cm dir. 

içteki silindirin hacmi AC ek 5 > 
20n cm3 olduğuna göre, 

büyük silindirin hacmi kaç cm3 tür? 


A)120x B)i40x C)160x D)180x E)200x 





(ABI çaplı daireyi 

taban kabul eden dik silindirin 
içinden, (EFJ taban çaplı dik 
silindir çıkarılıyor. 


JAB|—2JEF| 


silindirin hacminin, kalan 
kısmın hacmine oranı 
kaçtır? 





1 1 1 1 1 
A)— B) — C) — D) — E) — 
İç AŞ İz De Eş 


16. 


Taban yarıçapı 4 cm, 
yüksekliği 10 cm olan 

silindir şeklindeki kapın —i su 
ile dolüdur. 5 


Kaba 14n cm3 daha su ilave 
edersek kapta kaç 7 cm3 lük 
boşluk kalır? 





A) 20 B) 30 C) 40 


D) 50 


E) 60 


13. 
<> 


Taban yarıçapı 1 cm, 
> m 25 3 
yüksekliği —cm olan dik 
Tr 
silindirin zi su ile doludur. 
Silindirin yarıya kadar dol- 


ması için, Kaç cm3 su eklen- 
melidir? 





A) 0,5 B)2 C) 2,5 D)S E)10 





Dik silindir şeklindeki kap eğik durumda iken su seviye- 


si şekildeki gibidir. Buna göre, kabın yüzde kaçı dolu- 
dur? 


A) 25 B) 30 C) 50 D) 60 E) 75 





Dik silindir şeklindeki kap, taban düzlemi ile belli bir açı 
yapacak şekilde eğilmiştir. |AE|-4 cm, |ED|-10 cm 


olduğuna göre, silindir dik konuma getirildiğinde su 
seviyesi kaç cm olur? 
A) 7 B) 8 Cc) 9 


D) 10 E) 11 


Şekildeki gibi kesilen 
dik silindirde 

JAD|12 cm 

|BC|-6 cm 

olduğuna göre, kesilen 
kısmın hacminin, kalan 


parçanın hacmine oranı 
kaçtır? 





1 1 2 3 2 
A) — B) — G) — D) — E)— 
İz 5 Ig 5 5 








| 1 2A 3D 4C S$E GE 7A 8&E 9-B 10-D 11-B 12-D 13-C 14-C 15-C 16-A 
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1. — Düzgün dokuzgen tabanlı bir dik piramidin kaç tane 
yüzeyi vardır? 


A) 9 B) 10 G) 11 


D) 12 


E) 13 


2. Yandaki şekildetaralı 
yüzeyin alanı 16 cm?, 
T noktasının bu yüzeye 
en kısa uzaklığı 5 cm 
olduğuna göre, 
verilen şeklin 
hacmi kaç cm3 tür? 











3. o Taban alanı 12 cm?, yüksekliği 8 cm olan düzgün 
yedigen tabalı dik piramidin hacmi kaç cm3 tür? 


A) 32 B) 48 G) 96 D) 108 E) 128 


4. o Tabanayrıtları 10cm T 
olan kare tabanlı dik 
piramidin taban alanı 


kaç cm? dir? 
Ez 
A B 

A) 50 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120 
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Taban ayrıtları 2cm, T 9. 
yanal ayrıtları 
y37 cm olan 
şekildeki düzgün 
altıgen tabanı dik 
piramidin bir yan N 
yüzeyinin alanı - 
kaç cm? dir? A 


A) 12 B) 10 


T, ABCD kare tabanlı 
dik piramidin tepe nok- 
tasıdır. 

ITC|5 cm 

|BC|6 cm 

olduğuna göre, 
piramidin yüzey 

alanı kaç cm? dir? 





11. 


A) 100 B) 92 


m 
i > 
pa : 
Lei 
amm m a aa am amm 


Taban ayrıtları 4 cm, yan yüz yüksekliği 5 cm olan 
kare tabanlı dik piramidin yüzey alanı kaç cm? dir? 


A) 64 B) 56 C) 48 D) 36 E) 32 


12. 
Şekildeki düzgün altıgen T 
tabanlı dik piramitte j 
JABJ-10 cm 
J(TD|13 cm 


olduğuna göre, piramidin 
yanal alanı kaç cm? dir? 


A)440 B)400 C)360 Dj320 E)280 
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(TAJ s4 cm 


T, ABCD kare taban- 
li dik piramidinin 
tepe noktası 


m(TBD) -30* 


olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? 





(T, ABCD) kare T 
tabanlı dik 
piramidinde 
|BC|-4 cm 
piramidin yüksekliği 
6 cm olduğuna 
göre, hacmi kaç 


cm? dir? A B 
A)16 oOBJ32 (C)48 D)G4 o E)BO 
(7, ABCD) ve T 


(P, ABCD) dikdört- 
gen tabanlı dik pira- 
mitlerdir. (TKJ ve 


(PKJ piramitlerin yük- 

seklikleri NN D 
(TK|10 cm N 

IPK|—4 cm B C 


'Alan(ABCD)-24 cm? olduğuna göre, iki piramidin 
arasında kalan boşluğun hacmi kaç cm? tür? 
A) 48 


B) 64 Cc) 72 


D) 96 


E) 108 


(T, ABCD) dik pira- 
midi tabana paralel 
bir düzlemle kesili- 
yor ve üst kısım pira- 
mitten ayrılıyor. 


(TG||JGC| 


olduğuna göre, pi- 
ramitten ayrılan - A 
parçanın hacminin, 5 : 
kalan parçanın hacmine orani kaçtır? 























13. TAJ, ABC üçgen T 
düzlemine diktir. 
JAB|-3 cm 
(TAJ &JAC|4 cm 
|BC|-5 cm 
olduğuna göre, 
(T, ABC) pirami- 
dinin hacmi kaç B 
cm3 tür? 

D) 12 E)8 | 


A) 24 B) 20 


C) 16 





14. (7, ABCD) dik pira- 
midi tabana paralel 
bir düzlemle kesili- 
yor. 


TG|x —|GC 
(Tel 51661 


olduğuna göre, 
(T, EFGK) pirami- 
dinin hacminin, 
alttaki kesik piramidin hacmine oranı kaçtır? 





15. (I, ABG) piramidinin T 
tüm ayrıtları 6 cm 
olduğuna göre, 
yüzey alanı kaç 
cm? dir? 


B C 





A)18/3 B)20j/3 C)24j/3 D)soy3 E)363 


16. Bir ayrıtı 3 cm olan düzgün dörtyüzlünün tüm ayrıt- 
larının uzunlukları toplamı kaç cm dir? 


A)9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 
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VİNELER 171177 


Bir ayrıtı 5 cm olan düzgün dörtyüzlünün yüzey ala- 
nı kaç cm? dir? i 


A)to/3 B)15/3 C)20/3 D)25y3 E)30/3 
T 
İNS, 


NY 


B) 45 


Bir ayrıtı 5 cm olan 
şekildeki düzgün 

sekizyüzlünün tüm 
ayrıtlarının uzunluk 
ları toplamı kaçtır? 


A) 40 C) 50 D) 55 E) 60 


Bir ayrıtı 3 cm olan 
şekildeki düzgün se- 
kizyüzlünün yüzey 
alanı kaç cm? dir? 


> 


N 


A)18/3 B)21/3 C)24/3 D)27J3 E)so 3 


Şekildeki düzgün 
sekizyüzlüde üstteki 
(T, ABCD) piramidinin 
hacmi 45 cm3 olduğu- 
na göre, şeklin tama- 
mının hacmi kaç cm3 
tür? 





A).60 B) 75 C) 90 


D) 105 


E) 185. 
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5. Ana doğrusunun uzunluğu 9 cm, yüksekliği 8 cm 
olan dik koninin taban çapı kaç cm dir? 
A) y17. B)2yj17 C) y34 D)2y/34 E)5y/3 
6. Anadoğrusu7cm, T 





GM SAA NE 20 A NODAL İĞ e MİNDE kpa 











yüksekliği 3y3 cm 
olan dik koninin 
taban alanı kaç cm? 


dir? K 
Ne e 
Alir B)i8r C)22r D2r Ero 
A 
<> 
12 
B Cc 


BAC daire dilimi bir dik koninin yan yüzünün açık hali- 
dir. m(BAC) - 1209, |AB|—12 cm 


olduğuna göre, bu dilimin ait olduğu koninin taban 
yarıçapı kaç cm dir? * 


A)4 B)6 c)8 D) 10 E) 12 


BAC daire dilimi bir dik koninin yan yüzünün açık 
e 
halidir. m(BAC) - 1109, |AB|-6 cm 


olduğuna göre, bu dilim kapatıldığında oluşan dik 
koninin taban çevresi kaç cm dir? 


z 1 
AZ Bi2n o e par 
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TT LİOMLER 


9. o Taban yarıçapı3cm M5 


yüksekliği 5 cm olan 
dik koninin hacmi kaç 


cm3 tür? 

Ts 
A) i2n B) 15x C) 87 D) 2in E) 24n 

10. Anadoğrusu12cm T 
taban yarıçapı 6 cm 
olan dik koninin 
hacmi kaç 7 cm? tür? 
12 


Ya 


A)36/3 B)48/3 C)96 D)108 E)72j/3 


11. Anadoğrusu 4V6 cm, T 
yüksekliği 43 cm 
.olan dik koninin 
hacmi kaç x cm3 tür? ME 


A)32/3 B)48 C)52 D)s4j3 E)72j3 


12. Taban çevresi 14 cm, ana doğrusu 8 cm olan dik ko- 
ninin yanal alanı kaç cm? dir? 


A) 32 B) 40 C) 44 D) 48 E) 56 

















—TESsIj/ö 





Taban yarıçapları r, ve r, olan dik konilerden r, yarıçap- 
lı koninin yüksekliği h,, r, yarıçaplı koninin yüksekliği h, 


dir. 
h, 83 pe : EN m Ni Tr, 
— -— kaonilerin hacimleri eşit olduğuna göre, — 
h, 2 Tı, 
oranı kaçtır? 
3 4 
Al B) 2 C) 2 D)— E) — 
3 3 3 2 9 


14. Taban çevresi 4x.cm, ana doğrusu 5 cm olan dik ko- 
ninin hacmi kaç 7 cm3 tür? 


15. Şekildeki konide 
bulunan suyun 
hacminin, koninin 
hacmine oranı kaçtır? 





wl- 
—a 
o 
he) 
o 
N 
b) 


16. Şekildeki dönel kesik 
koninin üst tabanının 
yarıçapı 2 cm, alt ta- 
banının yarıçapı 3 cm, 
yüksekliği 6 cm oldu- 
ğuna göre, yanal ala- 
ni kaç cm? dir? 


Co EŞ 


A)4j29n B)5J37n C)4j15n D)5 an E)6 ar 








| -D 2E 3-A 4C 5--B 6C 7-A 8&-D 9-B 
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A) 144n B)180n C)204n D)256n E) 288n 





A) 6x B) 7n GC) 8x D) 97 E) 10x 


TEST /9 
1. — Yarıçapı 4cm olan kürenin yüzey alanı kaç cm? dir? 5.  Yarıçapı6Gcmolan zl 9. AyrıtlarıGcmolan 13. JABJLJBCJ| A 
şekildeki yarımkürenin şekildeki küpün içine Ez 
hacmi kaç cm3 tür? yerleştirilebilecek en GARİ ei 
64 büyük kürenin yarıçapı — 
A)Gân B)48r O) Ön Dj — E) 24x gm il (BC|-2 cm : 
i olmak üzere ABC 
> üçgeninin |JBCI etrafında 
A) 1447 OB) 118x G) 108n D)88x E) 74 360” döndürülmesi ile B ç 
oluşan cismin hacmi kaç 2 
cm3 tür? 
A)2 B) 2/3 
A)15z o B) Sn C30r D)38n E)44r 
| 
İ 
6.  Yarıçapı6cmolan 
O merkezli küre merke- EE 
H . 1 i . . 
2. Yüzeyalanı 24 cm? olan kürenin yarıçapı kaç cm a e bir a > 4. TABİ yarım dairenin çapı 
dir? si re e dl i 10. Yarıçapı 4 cm olan kürenin içine yerleştirilebilecek JAB| <6 om 
yınin ya- İ en büyük küpün cisim köşegeni kaç cm dir? 
rıçapı kaç cm dir? | mmm ÖEİ 2 z olduğuna göre, yarım 
dairenin (|ABJ etrafında 
A)4v2 B)4v3 C)6 D) 63 E)8 Fa pin 
Ay6E B) 2J3 CC) 2J6 Dj 3y3 E)4yj2 yav2 3 ) ) 6v3 ) 360“ döndürülmesi ile ii - 
| : oluşan cismin hacmi kaç cm3 tür? 
| 
| M3 B4 Csj/a maji Bs 
| A)18z7 OB)24xr C)36n D)48n E)54n 
(BC|4 cm A D 
11. Tabanyarıçapı6 cm (DC|2 cm 
yüksekliği 16 cm olan - 2 
dik silindirin içine en bü- olmak üzere, ABCD 
yük hacimli küre yerleş- il eN 
| - tiriliyor. Küre ile silindir fak allel 
7. b 5cm olan bir il lie kalanı boşlu- rülmesi ile oluşan B 4 Cc 
üre merkezinden 4 cm z R ği cismin hacmi kaç cm3 
3. Yarıçapı 2/3 cm olan Kürenin hacmi kaç cm3 tür? uzaklıktan bir düzlemle MEM mal em tür? i 
kesiliyor. Oluşan kesit 
yüzeyinin alanı kaç cm? 
dir? 
A)i8n B)24n C)18jJ3n D)s2/ön E)dör il A)34rn oOB)28n C)22x D)1i6r E)i2r 


i 16. Analitik düzlemde 
A(4,0) 
B(0,5) 
olmak üzere, A0OB 
üçgeninin y ekseni 

| etrafında 90" döndü- 


rülmesi ile oluşan cis- 
"min hacmi kaç cm3 tür? 


Yarıçapı 4 cm olan içi dolu kurşundan bir küre eritil- 
erek yarıçapı 1 cm olan içi dolu kurşun küreler 
yapılacaktır. Kaç tane küçük küre elde edilir? 


8. Hacmi 367 cm olan kü Ş 
4, Hacmi 32 olar kürenin yarıçapı kaç cm dir? dir? e > I 
ro i Asr B— Cs D— E24r 
A) 16 B) 32 C) 64 D) 96 E) 108 > 
A)1 B3 “© Ge D 
) ) 4 E)5 M66x B)54n C)48x Didor o E)86r WA 2A 3D 4B SA 6C 7D 8&E 9C 10E iiE 12C 13B 14C 15D 168 
m nn ga ———- — . im 
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Test (4) Katı Cisimler 


Test (5) Katı Cisimler Kİ 
Test (6) Katı Cisimler a 
Test (7) Katı Cisimler Rl 


Test (8) Katı Cisimler 
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GEOMETRİ 
Konu Kavrama Serisi 





Test (1 - 4) 
Çemberin Merkezini ve Yarıçapını Bulma 
Çember Denklemi Yazma 


Test (5) 
Çember Belirtme Durumları 
Çemberin Eksenleri Kestiği Noktaların Bulunması 


Test (6) 
Nokta ve Çember 
Doğru ve Çember 


Test (7 -9) 
, o Normal ve Teğet Denklemleri 
Iki Çemberin Birbirine Göre Durumları 
Kuvvet Ekseni 
Çemberin Parametrik Denklemi 


Test (10) 
- Karma 


eğitim yayınları 
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ÇEMBER ANALİTİĞİ 








1. Analitik düzlemde, merkezi M(-1,3) olan ve A(2,0) 
noktasından geçen çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)2 B)2y/2 Cc) 32 D)4 E)5 





2. 
Analitik düzlemde, şekilde gösterilen M(2,5) merkezli 
çember y eksenini A(0,2) ve B noktalarında kesiyor. 
Buna göre, şekildeki çemberin yarıçapı kaç br dir? 
A) V13 B4 Os2 Dea BS 
3. 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen M merkezli 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı 
kaç br dir? 


A)3 B) 4 O 5. D) 6 E)7 


4. Analitik düzlemde, merkezi M(4,6) olan çemberin x 
eksenini kestiği noktalardan birinin koordinatları 
A(5,0) olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A3yY3 B)6 CGy37 Deo g3 
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5. Analitik düzlemde, merkezi M(4.-6) olan çember x 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A3 Ba C) 5 D) 6 E)7 


6. Analitik düzlemde, merkezi M(-5,7) olan çember y 
eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A) 5 B) 6 o) 7 D) 8 E)9 


7. Analitik düzlemde, merkezi M(4,-3) olan çember 
x--2 doğrusuna teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç 
br dir? 


A) 5 B) 6 G)7 D) 8 E)9 


8. Analitik düzlemde, x--2 ve x-14 doğrularına teğet 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)6 B) 8 G) 10 D) 12 E) 16 
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9. Analitik düzlemde, x eksenine ve y-6 doğrusuna 
© — teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)7 B) 6 Cc) 5 D) 4 E)3 


10. Analitik düzlemde, 
d,:3x*4y—-5-0 
d,:3X1-4y4-25-0 


doğrularına teğet olan çemberlerden birinin yarı- 
çapı kaç br dir? 


A)1 B)3 Cc) 5 D) 6 E)8 


11. Analitik düzlemde, merkezi M(2.-1) ve 3x—-4y—15-0 
doğrusuna teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A) 5 B) 4 Cc) 3 D) 2 E) 1 


12. Analitik düzlemde, denklemi (x49)24(y411)2-6 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)6 B)9y2 








13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin yarıçapı 4 br dir? 


A) (X-V3) 4(y 2)? -2 
B)(X v2) 4(y 1)? 4 
C) (—2)7 4 (y 4-5)2 -8 

D) (X—3)2 4(y -5)7 -16 

E) (44) 4(y--2)7 -6 


14. Analitik düzlemde, denklemi (X1H7)24-(y-5)2-K olan 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A)5 B) 7 C) 25 D) 32 E) 49 


15. Analitik düzlemde, denklemi (Xt-3)74-(y-4)7—k olan 
çember y eksenine teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 9 E) 16 


16. Analitik düzlemde, denklemi (x—3)24-(y-2)2—k olan 
çember x--1 doğrusuna teğet olduğuna göre, k 





- 2A. 3-B 
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kaçtır? 
2/3  bD3 E) V6 A)4 B) 9 G) 12 D) 16 E) 18 
4C SD 6A 7-B 8&B SE 108 iLE 1i2E 3D ac 1D 16-0) 
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ÇEMBER ANALİTİĞİ 


m 


Analitik düzlemde, denklemi (x11)24(y-3)7-16 
olan çemberin merkezinin x eksenine uzaklığı kaç 
br dir? 


1. © Analitik düzlemde, denklemi (x--7)2--(y-5)2-9 olan 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) <7,5) B)(7-5) C)(C57) D)(5.-7) E) (8-4) 


2. Analitik düzlemde, denklemi x24(y-3)2-4 olan 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 

B) (0.-3) O) (8.0) E) (0,2) 


A) (0.3) D) (-3,0) 


3. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin merkezinin koordinatları 
M(2,-3) tür? 


A) (<42)24(y—3)2—1 
B) (X—2)24(y—3)7-4 
C) (-2)24(y43)7-9 
D) (X43)24-(y4-2)7-9 
E) (43)74(y-2)71 


4. Analitik düzlemde, denklemi (x—7)74(y14-9)2-15 
olan çemberin merkezinin A(5,-5) noktasına uzak- 
lığı kaç br dir? 


3/5 Beys Gey D)5Y3 Bey 
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© TEST/2 


AYMO O B)3 o) V3 D2 Eyi 


Analitik düzlemde, denklemi (x--2)2--(y—3)2-5 olan 
çemberin merkezinin x-—6 doğrusuna uzaklığı kaç 
br dir? 


A1 B)2 Cc) 3 D) 4 E)5 


Analitik düzlemde, denklemi (x*-a)2* (y-a)2—4 olan 
çemberin merkezinin apsisi -2 olduğuna göre 2a*5 
kaçtır? 


A) 11 B) 9 o) 7 D)3 E) 1 


Analitik düzlemde, 
X-2)74-(y4-3)756 
(XK2)2-4-(y--1)2>5 


çemberlerinin merkezleri arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


A)2/E Be3 G2y5 Ds DENER 
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9. 13. Analitik düzlemde, merkezi M(a,b) ve yarıçapı r br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A B 
A) (ta)? k(y b) ar? 
B) (x—a)74(y*-b)2—r2 
C) (a)? 4(y—b)2 er? 
Analitik düzlemde, A(1,-1) noktası (x—4)7--(y—-5)2—k Gn nizi 
çemberinin üzerindedir. D) (X-b)3H(yta)?—r? 
(ABI çemberin çapı olduğuna göre, B noktasının E) (b) (yap? 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (7.11) B)C9-9) O)(4.5) D)(-4.5) E) (9.-6) 

14. Analitik düzlemde, merkezi M(2,3) ve yarıçapı 5 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (x42)24(y-4-3)2-25 
B) (x-2)24(y—3)2-25 
10. Analitik düzlemde, denklemi (x--a)24-(y--b)?—2a-b GC) (X*2)74(y4-2)2-5 
olan çemberin merkezi M(-3,-4) olduğuna göre, ya- 2 2. 
rıçapı kaç br dir? Di Şezeir Fyee) ea 
E) (-3)24(y—2)2-10 
AZ B) DE 9/2 mı g2 

15. Analitik düzlemde, merkezi M(-2,5) yarıçapı 2yJ3 
br olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (—5)24(y4-2)7-12 
B) (X-2)24(y45)2-2/3 
11. Analitik düzlemde, denklemi (x--k)2--(y—3)2-(k-2)2 ç 92 g2 
olan çemberin merkezinin apsisi 5 olduğuna göre, Br ii 
yarıçapı kaç br dir? D) (42)24H(y—5)2-2y3 
E) (X12)24(y—5)212 
A)3 B) 6 c) 9 D) 15 E) 18 

16. Analitik düzlemde, merkezi M(3,0) ve yarıçapı 2 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? . 

A) (x—3)24(y—3)7—-4 
12. Analitik düzlemde, denklemi Ger)? Kyk) (172 B) X24(y43)2-4 
olan çemberin yarıçapı 4 br olduğuna göre, merkezi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? C) Xİ H(y—-3)2—4 
i D) (X43)24y2-4 
A) (2-2) B)(C3.-3) C)(00) D)(33) E) (2.2) E) (x-3)24y2-4 
WA 2A 3C€ 4B 5B 6D 7B 8C ŞA 106C 11-44 12D 13-C 14B 15-E 
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ÇEMBER ANALİTİĞİ 


Ad 


1. 





Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı veri- 
len çemberlerden hangisinin denklemi yanlış yazıl- 
mıştır? 


A) M3), r <2 
(x-17 K(y- 3) 4 

B) MGS5,2), r —5 
45 4(y-2) 25 

C) M(3,-3), (4 
(x43) 4 (y-3) 16 

D) M0,-2), r-v3 
2 4(y 42) 3 

E) MV2,-V3), r —7 
“VER 4(y v3) 49 


Analitik düzlemde, merkezi M(-2,-1) ve y eksenine 
teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) &-2)21(y-1)2x1 B) «-2)P4(y-1)9-4 
O) 4224011) 21 D) (x42)2-k(y41)2-4 
E) (X42)24H(y-1)2 4 


Analitik düzlemde, merkezi M(-3,-3) ve eksenlere 
teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (x-3)21(y-3)253 
B) (x—3)7-(y—-3)7-9 
GC) (x43)24-(y4-3)7-3 
D) (x43)24(y13)2-9 
E) (X-3)24(yt3)7-9 


Analitik düzlemde, merkezi M(-3,1) ve x-2 doğru- 
suna teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (—3)24(y41)24 
B) (-3)24(y11)2525 
CO) (X43)24(y-1)21 
D) (x13)24(y-1)2-4 
E) (3)24(y-1)2-25 





5. 











TEST /3 


“Analitik düzlemde, merkezi orijin olan çembere mer- 
T. 
kezil çember denir.” 


Yukarıdaki bilgiye göre, A(3,-5) noktasından geçen 
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (X—3)24-(y*-5)7>1 
G) x24*-y2-16 


B) x24-y2-34 
D) X*y?—5 
E) X4*y2-4 


Analitik düzlemde, yarıçapı 3/2 br olan merkezil 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24-y2-6 
C) x2-4-y2-12 


B) x24y2—9 
D) x24y2-15 
E) x24y7-18 


Analitik düzlemde, AÇ3,Y5 ) noktasından geçen 
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) X4*3)? y— V5)7-14 
B) - v5) 4(y 43)? >14 
GC) x24y2 14 
D) x24y2-9 
E) xX1y2-5 


Analitik düzlemde, 2x4y—-5-0 doğrusuna teğet 
olan merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? : . 

B) X4y2-V5 

D) x2-y2— 


A) xEky2 5 
C) 2 1y2-2 
E) x24y7-25 


AEARALTDI CADII BANKASI 
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9. 


11. 


12. 
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y 13. Analitik düzlemde, merkezi ikinci bölgede x ekse- 
nine 3 br, y eksenine 4 br uzaklıkta bulunan çem- 
berin yarıçapı 2 br olduğuna göre, denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) (—4)2H(y-3)7-4 
B) (x43)24-(y—-4)7>4 
C) (x4-4)24(y—3)24 
—23)y2 2 
Analitik düzlemde, merkezi x ekseni üzerinde bu- D) G-akiyeea 
lunan çember A(5,2) ve B(9,2) noktalarından geç- E) (X14)24(y-4)7-4 
tiğine göre, bu çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (—7)24y2-8 B) (X—7)24-y716 
C) (X—6)2-4-y2-8 D) (X—-6)24-y2-16 
dp a 14. Analitik düzlemde, merkezinin apsisi 5, yarıçapı 2 br 
E) X—-5)2-y7-8 olan çember x eksenine 4. bölgede teğet olduğuna 
göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(5,7) olmak üzere, A) («r5)24(y-2)9-25 
TABI yi çap kabul eden çemberin denklemi aşağı- B) (x45)24(y—-2)24 
dakilerden hangisidir? 
dakilerden hangisidir? O) (&-5)24(Y42)2-25 
D) ©-5)24(y-2)2-4 
A) (x-2)24(y-5)7—13 I 
E) (x-5)24(y42)24 
B) (-2)24(y—-5)2- 13 
C) (x12)24H(y-5)7-13 
D) (-5)24(y4-2)2-15 
E) (—2)24-(y-5)2-25 
15. Analitik düzlemde, merkezi M(-4,2) ve 2x-3y4-15-0 
doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıdaki- 
Analitik düzlemde, merkezi 2x--y-6-0 doğrusu Üze- lerden hangisidir? 
rindeki apsisi 1 olan noktada bulunan ve yarıçapı 
6 br olan çemberin denklemi aşağıdakilerden han- A) (x44)24(y—2)2-25 
isidir? 
> B) (x44)24y-2)2-17 
GC) (x4-4)24-(y—-2)213 
A) (-1)24 (yk) 36 ni 0 
D) (X44)2H(y—-2)2-9 
B) (x—-1)24-(y—-4)2-36 
E) (X*4)24(y—2)2-6 
CO) (41)24-(y—4)218 
D) (X41)24-(y-3)2-24 
E) (x43)24-(y1-4)7-36 
a i il 16. Analitik düzlemde, y-2 ve y-10 doğrularına teğet 
Analitik düzlemde, yarıçapı 3br Ye mernezi x-y-2-0 olan ve merkezi x-y-5-0 doğrusu üzerinde bulu- 
ile x$*2y-8-0 doğrularının kesiştiği nokta olan nan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? dir? 
A) (X14)24(y1-2)2-9 A) (©-3)2-(y-2)2-16 
B) (X—4)24(y—-2)7-9 B) (x43)24(y—-1)2-36 
CO) (-1)24(y43)2-9 C) (x41)24(y—6)2-64 
D) (<43)24(y—2)2-9 D) (41)24(y-6)7—16 
E) (x46)24-(y-5)2-9 E) (X12)24(y-3)7-9 
| 1-C 2-D 3-D 4E 5-B 6-E 7-C 8-A g-A 10-A 11-B 12-B 13-C 14-E 


15-C 
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1. 








1. x24y2-4 çemberinin merkezi orijindedir. 


Il. x24(y#-3)2-4 çemberinin merkezi y ekseni üzerin- 
dedir. 


li. (x—3)24-y2-6 çemberinin merkezi x ekseni üzerin- 
dedir. 


IV. (X—2)24(y4-3)7-4 çemberi y eksenine teğettir. 
V. (x45)24(y43)2-9 çemberi x eksenine teğettir. 


Yukarıda denklemleri yazılan çemberlerle ilgili veri- 
len bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 


A) 1 B) 2 o 3 D) 4 E)5 


Analitik düzlemde, denklemi (x-1)2-4- (y-2)2-4 olan 
çemberin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


Analitik düzlemde, şe 
kilde verilen çember 
orijinden A(0,-12) ve 
B(16,0) noktalarından 
geçtiğine göre, bu 
çemberin merkezinin 
koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisi- 
dir? 





A) C6.8) B) (-12,16) C) (8.-6) D) 8,6) E) (4.5) 
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4. 


5. 


e eğri 


Analitik düzlemde, (x-4)2-4-(y—-5)2-9 denklemi ile 
verilen çemberin genel denklemi 


Ax24By?24-Cx4-Dy-E-0 


şeklinde yazıldığında > > — > ifadesinin değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


Pal 


A-50 B)-42 G-24 D-14 Ez 


Analitik düzlemde, denklemi x2-4y24-4x—2y—16-0 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 


Ya BVF OVA Dek Be 


Aşağıda denklemi verilen çemberlerden hangisinin 
yarıçapının uzunluğu en büyüktür? 


A) Xx 4y2-5x44y42-0 
B) 2x242y7-3x4y-0 
C) 3x243y7—-4x45y—10 
D) Xx 4y7-x16y—-5-0 
E) Xx24-y744x-6y—100 


Analitik düzlemde, denklemi x24y2—6x--4y—-3-0 
olan çemberin merkezinin koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 43,0) B) <6,4) C) (6-4) D) (3-2) E) 32) 
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ağızı yız MALI li 
8. Analitik düzlemde, denklemi x24y244x—-3-0 olan 12. Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı veri- 
-. çemberin merkezinin Koordinatları aşağıdakilerden len çemberlerden hangisinin denklemi yanlış yazıl- 
hangisidir? mıştır? 
A) (3.0) B) 4.0) C) (0-4) D)(-20) E) (-4.-3) A) MA.) r—2E 
i X2 4 v2 -8x—6y 425 -0 
z B) M-12) r 3 
X -y? 42x—4y-4 -0 
C) M0,-2) r—3 
X2 yy? 44y-5—-0 
D) M(5,0) r -3y/2 
X2 -y? —10x 47-0 
E) M0,0) r -83 
xy? -9g 
9. Analitik düzlemde, denklemi x24y244x46y-—12—0 
olan çemberin merkezinin A(-2,2) noktasına uzak- 
lığı kaç br dir? 
A)3 B) 5 Cc) 6 D) 7 E) 9 
13. Analitik düzlemde, denklemi Xx24-y2-8x—-6y4k-0 
olan çember x eksenine teğet olduğuna göre, k kaç- 
tır? 
A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E)8 
10. Analitik düzlemde, denklemi 
X2--y24(a-3)x4(b4-2)y-70 14. Analitik düzlemde, denklemi 
olan çemberin merkezi orijinde olduğuna göre, a*tb 2x2 42y7412x-4y4k0 
toplamı kaçtır? olan çember y eksenine teğet olduğuna göre, k kaç- 
- tir? 
A)2 B) 1 c)0 D) -1 E) -2 
A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
15. Analitik düzlemde, genel denklemi 
X24y2-4-Dx-4-Ey-F-0 olan bir çember için, 
I. DSE-0 ise, çemberin merkezi orijindedir. 
RR Il DO ise, çemberin merkezi y ekseni üzerindedir. 
11. Analitik düzlemde, denklemi X2--y2-8x12y-411-0 , , N Mi il 
olan çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden li. E—0 ise, çemberin merkezi x ekseni üzerindedir. 
hangisidir? IV. F<Odır. 
yargılarından hangileri dama doğrudur? 
A) M8,-2) r-6 B) M8,-2) r-y6 i 
GC) M(4,-1) r-6 D) M(4.—-1) r-4 A)1 Bı, O LL 
E) M4,-1) rxv6 D) 1, IV E) LİL 
1-E 2-C 3-C 4-A 5-C 6-E 7-D 8-D 9-B 10-B 11-E 12-A 13-A 14-A 1 5-cİ 
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5. 


1. — Analitik düzlemde. x24y24(a2)xy4-3x—4y-1-0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, a kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 


2. Analitik düzlemde, 
(m--2)x2-4-2y7—(5m-—n)xy—3x4-y—1-0 


denklemi bir çember belirttiğine göre, m--n toplamı 
kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 





3. Analitik düzlemde, x24y242x-4y4m—3-0 denkle- 
minin bir çember belirtebilmesi için m nin alabilece- 
ği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A)4 B) 5 6) 6 D) 7 E)8 


4. Analitik düzlemde, 3x24-3y2-4x46y4m--1-0 denk- 
lemi bir çember belirttiğine göre, m nin alabileceği 
en büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A)0 B) 1 G2 D)3 E)4 
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6. 














TESI/5 


Analitik düzlemde, x24y2—4x4my46-0 denklemi 
bir nokta gösterdiğine göre, m nin pozitif değeri 
kaçtır? 


A)10 Oo B)3y2 C)6 D)4 E)2/5 


Analitik düzlemde, 3x2 -4-3y7—9x--6y--m-0 denklemi 
m nin hangi değeri için bir'nokta belirtir? 


Aşağıda verilen denklemlerin hangisi veya hangileri 
çember belirtir? 


Il. X2-4y2—-6x42y4110 
İl. X242y2—-3x4y—10 
IN. 3x24-3y24x—y42-0 
IV. X2-4y2-2xy-4y—1-0 
V. X24y245y—2x-3—0 
A) INI B) Liv 


O NV DV EV 


Analitik düzlemde, 
(m-4-2)x2-4-4y2 8x4 (m—n--3)xy—10 


denklemi'bir çember belirttiğine göre 3m--2n ifade- 
sinin sonucu kaçtır? 


A)0 B4 G8 D) 12 E) 16 
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9. Analitik düzlemde, denklemi (x-6)24(y-4)2-100 13. 
olan çemberin y eksenini kestiği noktaların koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0,8) ve (0,10) 
i GC) (0,12) ve (0,4) 
ie E) (0,—-8) ve (0,8) 


B) (0,12) ve (0,—-4) 
D) (0-6) ve (0,6) 





Analitik düzlemde, merkezi M(5,2) olan çember y 
eksenine teğet olduğuna göre, x eksenini kestiği 
noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)2/5 B)2İ Cay2i Das Eto 


10. Analitik düzlemde, denklemi (x43)24(y-2)2-16 
olan çemberin x ekseni üzerinde ayırdığı kirişin 
uzunluğu kaç br dir? 


14. Analitik düzlemde, merkezi M(3,6) olan çember x 
eksenine teğet olduğuna göre, y eksenini kestiği 
noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A) 6V3 B) 4/3 Cc) 8 D)6 E)2V7 





A)3V3 B)4Y3 OayY5 De BES 


15. Analitik düzlemde, merkezi M(-4,2) ve yarıçapı 10 br 
olan çemberin, x-2 doğrusunu kestiği noktaların 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


Analitik düzlemde, denklemi x24-y24-5x43y42-0 
“colan çemberin y eksenini kestiği noktaların ordinat- 
ları toplamı kaçtır? 


A) (2,6) ve (2,10) 
C) (2,.—-4) ve (2,8) 
E) (2,-6) ve (2,10) 


B) (2,6) ve (2,8) 


A) -5 D) (2-5) ve (2,5) 


B) -3 6) 1 D) 1 E)3 


16. Analitik düzlemde, merkezinin apsisi —2 ve yarıçapı 


, 











Analitik düzlemde, denklemi x24y242x-2y—-3-0 6 br olan çember x eksenine 2. bölgede teğet oldu- 
olan çemberin x eksenini kestiği noktalar arasında- una göre, çemberin y eksenini kestiği noktalar 
ki uzaklık kaç br dir? arasındaki uzaklık kaç br dir? 
A)2 B)3 Co) 4 D) 5 E) 6 A)6V2 o B)6/3 C8Y/2 Do E12 
| 1-A 2-C 3-D 4-D 5-E 6-D 7-E 8-E 9-B 10-B 11-8 12-C 13-C 14-D 15-E 16-C 
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1. © Analitik düzlemde, A(1,2) noktası x24y7—r2 çembe- 
rinin iç bölgesinde olduğuna göre, r nin alabileceği 
en küçük tam sayı değeri kaçtır? 


A)2 B) 3 o) 4 D) 5 E) 6 


2. Analitik düzlemde, A(6,0) noktasının 
x24y2-4x46y4k-0 çemberinin içinde olabilmesi 
için k nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 
kaçtır? 


A)-23 (oOB)-13 O C-11 D) 11 E) 13 


3. o Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen 


noktalardan hangisi x2--y?—-8x4-12y-27-0 çembe- 
rinin iç bölgesindedir? 


A) 5.5) B) (-6,7) C) C9,3) D) (5-2) E) (9.-9) 


B (8,2) 


Analitik düzlemde, (x-3)74-(y4-1)2-1 çemberinin 
C(8,2) noktasına en yakın ve en uzak noktaları B ve 
A olduğuna göre, |AC|--|BC)| toplamı kaç br dir? 





A)ya4 Bjay2z G)ay3 Djay34 E)3y29 
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Analitik düzlemde, (x—3)24(y—1)2—8 çemberi ile 
yzx-2 doğrusunun kesim noktaları aşağıdakilerderi 
hangisidir? 


A) C1,1) ve (4-2) 
6) (6,4) ve -1.-3) 
E) (5,3) ve (1,-1) 


B) (4.2) ve (5,3) 
D) (2,0) ve (0,-2).- 


Analitik düzlemde, x2-4-y2—10x--6y--18-0 çemberi ile 
X*y-#2-0 doğrusunun kesim noktaları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (1-3) ve (5-7) 
C) (0-2) ve (2,0) 
E) (3,3) ve (4-2) 


B) (2,-4) ve (4.-6) 
D) (2,0) ve (1,.-3) 


Analitik düzlemde, 4x-3y--k-0 doğrusunun 
(X—1)2--(y--3)2-4 çemberini iki farklı noktada kese- 
bilmesi için k nın alabileceği en küçük tam sayı de- 
ğeri kaçtır? 


A)-24 o B)-22 C)-13 D) -11 E) -3 


Analitik düzlemde, k>0O olmak üzere, 3x—y4k-0 
doğrusunun Xx2--y7—-4x42y—4—0 çemberine teğet 
olabilmesi için k nın alabileceği değer kaçtır? 


A) v7 -13 B) Mo -7 Cc) 30 -7 
D) 33-3 E) 2vV3 -4 
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9. 


10. 


11. 


12. 


Analitik düzlemde, x2-4y2—-4x46y—-3-0 çemberi ile 
—x*n doğrusunun ortak noktası olmadığına göre, 
n aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? 





A) —11 B) -3 o 1 D)3 E) 6 


Analitik düzlemde, x2-4-y2-4x-4-6y--m-0 çemberi ile 
xs-3 doğrusunun iki farklı noktada kesişebilmesi 
için m nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç- 
tır? 

A)1 B) -5 6) —7 


D) -11 E) -13 


X 


5x*-12y—26-0 





Analitik düzlemde, merkezi orijin olan çember ti 
5x412y—-26-0 doğrusuna şekildeki gibi teğet oldu- 
ğuna göre, bu çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x2-4y2-13 B) X24y2-12 
G) x2-4Hy2—5 D) x2-y?—4 
E) x2-y2-2 
d 
B 
A 


Analitik düzlemde, M merkezli çemberin merkezinin 
d doğrusuna uzaklığı â br, çemberin yarıçapı b br 
olduğuna göre, çember üzerindeki d doğrusuna en 
yakın ve en uzak noktaların d doğrusuna uzaklıkları 
toplamının a ve b türünden değeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

GC) at2b 


A) atb B) 2a*b 


D) 2a E) 2a-b 











13. Analitik düzlemde, x24y2—-2x46y49-0 çemberi ile 
5x-12y411-0 doğrusu arasındaki gn kışa uzaklık 
kaç br dir? 





A) 2 B)3 c)4 D) 5 E)6 


14. Analitik düzlemde, 3x—-4y—-25-0 doğrusunun 
x24-y2—-49 çemberi üzerinde ayırdığı kirişin uzun- 
luğu kaç br dir? 


A6 B7 GOA2 Ds Es 


15. |. x4y41-0 
Il. x—2y0 
Il. 4x—-3y416-0 


Yukarıda denklemi verilen doğrulardan hangisi 
veya hangileri x2--y2—-2x4-4y41-0 çemberini iki 
farklı noktada keser? 


AYI B) Il oy ill D)1,ll E) ILİ 


16. 


Analitik düzlemde, merkezi M(2,-3) olan çemberin 
d doğrusuna en yakın noktasının koordinatları 
A(3,-1) olduğuna göre, en uzak noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 1.3) B)(4,.6) C)(C6.55) D)(1,-5) E) (6.9) 








| 1-B 2-B 3-D 4D SE GA 7A &C g-B 10-E 11-D 12-D 13-B 14-E 





15-A 16-0) 
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1. © Analitik düzlemde, denklemi 2x242y2-4x48y-2-0 5. 












































z 12. 
olan çemberin merkezinden V2 br uzaklıkta bulu- 
nan noktadan geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç br Ni 
dir? N 
A6 B4 G)3y2 D) 23 E2y2 
“Analitik düzlemde, bir çemberin merkezinden ve 
üzerindeki bir noktadan geçen doğruya bu çemberin o 
> noktadaki normali denir.” 

; Yukarıdaki bilgiye göre, merkezi M(-4,2) olan çem “Analitik düzlemde, bir çemberin üzerindeki herhangi Analitik düzlemde, merkezi M(1,2) olan çembere 
berin üzerindeki A(0,3) noktasından geçen norma. e Gizllen bu çembere ait teğet ve normal üzerindeki AD) noktasında teğet olan d doğrusu- 
lin eğimi kaçtır? ibirine diktir. nun eğimi kaçtır? 

Yukarıdaki bilgiye göre, şekildeki M merkezli çem- 
R i i Mz «pe. << pe. ig 
AZ B) > c) © D)-2 E)-4 berin A noktasındaki normalinin (d) eğimi -— oldu- 3 2 3 z 
ğuna göre, bu noktadaki teğetinin (t) eğimi kaçtır? 
Analitik düzlemde, 3x—-4y—-4-0 doğrusu M(2,3) mer- 
kezli çemberi A ve B noktalarında kesiyor. 
Ai a İl : , A) <5. B) 4 co D) 4 E) Gi 13. Analitik düzlemde, x24y2-25 çemberinin üzerinde- 
İ ri ia çemberin denklemi aşa- 4 3 5 4 ki A(<3,4) noktasından geçen teğetinin denklemi 
gıdakilerden hangisidir: aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Xx24y2-44x46y410-0 
e | 10. O A) 3x—4y410 B) 3x—4y4-25-0 
B) Xx24y744x46y45-0 X - 
e O 6. Analitik düzlemde, denklemi (x-3)24(y4-1)2—25 olan | e Di ei 
) Yemeye çemberin üzerindeki A(-1,2) noktasından geçen nor- d E) 4xt3y46-0 
D) Xx2-4y2-4x-6y-5-0 malin eğimi kaçtır? A 
E) Xx24y7-4x-6y45-0 
A-Z B)- > C)1 Dp Z gyE | Analitik düzlemde, (x41)24-(y—3)2-17 çemberine 
3 3 | üzerindeki A(3,2) noktasından çizilen teğetin denk- 
. N m lemi aşağıdaki n hangisidir? 
3. i Analitik düzlemde, M merkezli çemberin üzerindeki kagldellerde Ri 
P | d i kezi eçen d 
A noktasından ve Ge meei merkezinden geçen A) 2x-3y-0 B) x44y-11-0 
— imi 2 z m” beri 
doğrusunun eğimi 3 olduğuna göre, bu çemberin G) x-4y45-0 D) 4X-y410-0 
A noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? 
9 9 s E) 4x-y—100 
Analitik düzlemde, denklemi (x42)24-(y4-3)2-16 tik dü — > si > l 
lan çemberi ari ind PE Ni 7. Analitik düzlemde, denklemi x2-4y2-x43y—-10-0 olan İl A5 B) 3 C) 3 D) > E) > 
e e doğr bii en il ml çemberin üzerindeki A(3,1) noktasından geçen nor- 
Gil 5 ii malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? | 15. Analitik düzlemde, x24y24-2x-6y—24—0 çemberinin 
ğ | 11. üzerindeki A(2,-2) noktasından geçen teğetinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 5x4-4y422-0 B) 4X4-3y-6-0 Aylel B) x-y-2-0 
C) 2x45y42-0 D) x43y—0 Khk yeme Kp D) xty-4<0 A) 3x45y44-0 B) 3x-5y49-0 
E) x42y-48-0 0 C) 3x-5y-16-0 D) 5x43y44-0 
E) 5x-3y—16-0 
4 
iğ > | Analitik düzlemde, şekildeki çembere A(6,4) nok- 113 
A-3,4) ini vE $ ei 16. Analitik düzlemde, 3x2--3y?-18x4-12y4—— —0 çem- 
tasında teğet olan d doğrusunun eğimi -— oldu- 4 
ğ : 2 berinin üzerindeki pfa-2) noktasından geçen te- 
8 Analitik dü eke e ğuna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden 3 
, ma MACİ. Xx di ke le hangisidir? ğetinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
ğe : ği üzerindeki A(2,1) noktasından geçen normalin x ek- 
zerindeki ML, Pİ a a all senini kestiği noktanın koordinatları aşağıdakiler- 
| ğ k n ve u çemberin den hangisidir? A) 3x-2y—10-0 B) -3x*2y—10-0 A) 2x—-3y4-1-0 B) x-3y-10 
merkezinden geçen doğrunun eğimi kaçtır? C) 3x4-2y—-26-0 D) 3x4-2y—-60 C) x-3 D) 4 
XxX y— — XxX y— zl XxX: ya—— 
3 
2 4 1 5 2 E) —2x4-3y—6-0 E) 2x4-9y4-6-0 
A) E B) 5 Gc) > D) g E) > A)C10) B)(C3,0) C)(80) D) (zo) E) (Şo) 
1-B 2-E 3-A 4-D 5-C 6G-A 7-B 8-D 9-D 10-E 11-C 12-A 13-B 14-E 15-C 16-D 
388 - 





KONU KAVRAMA SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI 





KONU KAVRAMA SERİSİ 





389 GEOMETRİ SORU BANKASI 























1. © Analitik düzlemde X4y2-6x44y49-0 çekeni 2. — Analitik düzlemde, (x-3) e ee m ——— —— —— — — — ——- — ——— — 
> d » X-3)“-(y—4)2 —k çemberi zo - > Laz 
dışındaki P(3,2) noktasından çizilen teğetin uzun- (-7)7-(y-1)2-64 çemberinin iç Gi oldu. İç a pili a b 
luğu kaç br dir? Guna göre, bu çemberlerin birbirine teğet olabilme. ğ çemberi içinde, ey gez 40 gömberiverliyei, X-7)24(y-3)2-25 
si için k kaç olmalıdır? Bu çemberler arasındaki en kışa mesafe kaç br dir? (43)24(Y—4)2—20 
A)7 B)6 05 D)4y/3 E)4y2 ) çemberlerinin e geçen doğ- 
İ spa B) 8 ©) 9 D) 16 runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
il ) E) 25 AZ Be YE DE pi 
il ği 
| A) 2x-yt150 B) 4X4y4-14-0 
C) 2x-y410-0 D) -x43y-6-0 
| E) 3x*5y—12-0 
2. 
A 14. Analitik düzlemde, 
X24y2 -3x—2y410 
l 
| P X2-4y2—4x4y—3-0 
6. Analitik düzlemde, 10. Analitik düzlemde, çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru- 
X2 #y2—k nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
öm x24y2—-4x42y44-0 
B #22 4y2 
i b ği X24y246X4-8y49-0 A) 3x—5y4-6-0 B) 7x-3y44—0 
çemberleri içten teğet olduğuna göre, k nın alabile- emberleri arasındaki en yakın noktalar arasındaki — m — 
Analitik düzlemde, x2--y?-8x42y4-13—0 çemberine ceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? - ir? en yakın GC) -xty 42-0 D) -x4y 43-0 
i y $ g uzaklık kaç br dir? 
dışındaki P(-2,7) noktasından çizilen (PA ve JPB E) 3x-6y44-0 
çembere A ve B noktalarında teğet olduğuna göre, A) 14.8) B) (8 
ay Ve e AA MEK selem A)3 B)4 C)Y34-1 D)Y34-3 E) V34 -5 15. 
GA 
— 


A)lo/3 B)&Y& ey Dak E)4y6 





3. Analitik düzlemde, x2--y?-10 çemberine dışındaki Analitik düzlemde, AB doğrusu denklemleri 


| 
İ 
i 
İ 
! 
i 
| 
| 
| 
P(V10,-1) noktasından çizilen teğetlerden birinin | 11. Analitik düzlemde, 


7 e X24y24-8Xx—14y--56-0 
denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? v elik düzlemle; («—2)24(y-2)2r2 X24y2-2Xx410y422-0 
2 —2)2. : N a 
e (x44)74-(y-6)7—4 olan M ve N merkezli çemberlerin ortak iç teğeti 
A)xsv10 B)x-V10 C)x —10 X H(yt2)2—4 olduğuna göre, |AB| kaç br dir? 


çemberleri iki farklı noktada kesiştiklerine göre, r 


D)y—y10 E)y—10 şemberleri dıştan teğet olduğuna göre, a kaçtır? nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 


| 
| 
İ 
| 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


A3 B) 6 Cc) 9 D) 12 E) 16 A)1 B) 2 C)3 D) 4 E)5 


16. 


4. Analitik düzlemde, Xx2$y2-1 çemberine dışındaki 


P(0,2) noktasından çizilen teğetlerin denklemleri i , ş 


aeeiçiklerderi hanileridirğ Analitik düzlemde, AB doğrusu M ve N merkezli çem- 
berlerin ortak dış teğetidir. 








emberlerin denklemleri sırasıyla, 
A) V3x-y42-0 B)x- Y3y 428 <0 8. Analitik düzlemde, ii ine 
X“4y“48X—14y—35 
Vi xtv3y-2v3 —0 Xİ4Y?46x42y-8-0 12. Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen de yp 
Oki D) 2x-y42<0 X2-y2—-4x-8y4m-0 noktalardan hangisi x2-4y2—20 ve (X—10)74-y2—80 z ” — 
X-yt20 i çemberlerinin kesim noktalarından biridir? olduğuna göre, |AB| kaç br dir? 
Yeçe 2X4y-20 çemberleri dıştan teğet olduğuna göre, m kaçtır? 
em A) (82) B)(48) C)(46) D(e4) E)Ç13) AS B) 6 o7 Dia iz 
4X—3y-46-0 A)3 B) 5 Cc)8 D) 12 E) 16 > TR 
390 | 28 SA SA 56 6D 76 8D SE WE 16 120 138 148 5D 16) 
Nİ A m e m 
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TEST/8 





1. 


4. 





Analitik düzlemde, 
ra Ey e1)216 
Ky)? 
çemberleri dik kesiştiklerine göre, r kaçtır? 


A)1 B) v2 C) 3 D)2 E) Ao 


Analitik düzlemde, 
X24y24-2x—By—25-0 
XE4y2—-4x46y-4k-0 
çemberleri dik kesiştiklerine göre, k kaçtır? 
A) 7 B) 3 C) 1 


D) -2 E) -3 





Analitik düzlemde, A(x,,y,) noktasının 

(xa)? K(y—-b)2r? 

çemberine göre kuvveti (x,—a)?*(y,-b)?—r? dir. 
Bu bilgiye göre, A(3,-5) noktasının 
(X—1)24-(y#3)21 

çemberine göre kuvveti kaçtır? 


A) 19 B) 17 C) 10 D) 9 E)7 


Analitik düzlemde, (x-5)2-4-(y*2)2-16 çemberinin 
dışındaki P(0,3) noktasının çembere göre kuvveti 
kaçtır? 


A) 18 B) 20 C) 26 D) 84 E) 45 
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5. Analitik düzlemde, A(-3,2) noktasının 


X21y243x-2y42-0 çemberine göre kuvveti kaçtır? 


A) 1 B) 2 Cc) 3 D) 4 E) 5 


6. Analitik düzlemde, P(4,3) noktasının 


X24y243x4-2y45-0 çemberine göre kuvveti kaçtır? 


A) 6 B) 12 C) 24 D) 36 E) 48 


7.  Analitikdüzlemde, 


(X—2)2-4-(y-3)7-16 
(X—3)2-4-(y4-2)2-9 


çemberlerinin kuvvet ekseninin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 3Xx42y-6-0 
B) x-y#t1-0 
C) x*y-8-0 
D) -x43y44-0 
E) 2x12y—7-0 


8. Analitikdüzlemde, 


X24y2-8x4-2y49-0 


XE-y2—-6x44y4-5—0 


çemberlerinin kuvvet ekseninin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) x-y4-1-0 
B) 3Xx*4y—6-0 
C) x*y-2—0 
D) x4y—8-0 
E) x-3y$12-0 
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 TEST/9 

















9. Analitik düzlemde, 8eR olmak üzere, 13. Analitik düzlemde, denklemi (x17)21(y-3)2-16 
X-242c0s0 olan çemberin parametrik denklemleri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
y-—1--2sin8 
koşulunu sağlayan (x,y) noktalarının belirttiği çem- 5 —— 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x<4c0s6-7 yaasind #3 
B) x4c0s643 yz4sino—7 
A) (X42)24(y—1)2—2 C) x-4sin84*7 yz4cos8*-3 
D) x4sin8-43 —4c0s0—-7 
B) («4224(y-1)2-4 ) x4sin y4cos 
E) xcos8—7 sind*-3 
C) (-224(y11)2-2 zum y 
D) (X—2)24(y41)2—4 
E) (X—1)24(y42)2—4 
10. Analitik düzlemde, yarıçap uzunluğu 10 br olan 14. Analitik düzlemde, denklemi x2-4-y24-10x—-ky4-2k-0 
merkezil çemberin parametrik denklemleri aşağı- olan çember P(-1,1) noktasından geçtiğine göre, k 
dakilerden hangisidir? kaçtır? 
A) x-10c0s9 y -10sin9 A)2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 
B) x v10 cos6 yv10 sine 
C) x —sin6 ycosg 
D) x v10 sing yz v10 cos4 
E)x-10 4cos6 y 10 #sin© 
15. Analitik düzlemde, keR olmak üzere, 
(1-4k)x24-(1--k)y2--(3—k)x-4-(4-4-k)y-k—3-0 
11. Analitik düzlemde, çemberlerinin içinde, orijinden geçen çemberin 
104y) VBER, x-1-4c0s8, y-—-2-4-sin6) denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
kümesinin belirttiği çemberin denklemi aşağıdaki- 
eren hangisidir? A) XE4y2-4x43y-0 
B) 2x242y2-5x4y0 
2 2 
di gn C) E44y247y0 
2 2 
Gi el e gi D) 3x243y-6x4y-0 
—4)2 2 
O Gelkpeap—i E) 2X242y-4X4y-0 
D) (X—1)24(y42)2—4 
E) (X$2)24(y—1)251 
12. Analitik düzlemde, merkezi M(3,—1) ve yarıçapı 6 br a R 
olan çemberin parametrik denklemleri aşağıdakiler- 16. Analitik düzlemde, keR olmak üzere, 
gen hangisieleğ (K-1)x24 (k—-1)y24-(3-4k)x4-(k—-2)y-3 kk 0 
denklemi bir çember denklemidir. 
A) x-3-6sin6 —-146sin6 Bu çember A(-4,2) noktasından geçtiğine göre, k 
B) x>3-6sin8 ——1—6c0s0 kaçtır? 
C) xs346c0s6 ys—1-46sin6 
D) x—1-46c0s6 -3--6sinG 43 
7 Ma BŞ ge oy. Se 
E) x-1-*6co0s8 —-3-4-6sin8 7 17 19 7 
WE . 2-E 3-E 4-D 5-B 6-E 7-E 8-C 9-D 10-A 11-C 12-C 13-A 14-D 15-C 16-D 
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1. — Analitikdüzlemde,1<x24y2<9 eşitsizliğini sağlayan 3. 


noktalar kümesi, aşağıdaki şekillerin hangisinde 
doğru gösterilmiştir? 





4. 
2. Analitik düzlemde, (x—2)24-(y-4-3)2>4 eşitsizliğini 
sağlayan noktalar kümesi, aşağidaki şekillerin 
hangisinde doğru gösterilmiştir? 
5. 
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Analitik düzlemde, X24y259, x—y -3<0 eşitsizlikleri 


ni sağlayan noktalar kümesini ifade eden tar ö 
a al 
ge aşağıdakilerden hangisidir? ii 


Analitik düzlemde (X-2)24(y-4)2-25 çemberinin 
üzerindeki A(-2.-1) noktasındaki normali ile eksen- 
ler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


Dp) -— 


25 
A)— B) hd G) Ki 15 
6 6 2 


11 
E — 
ir 


Analitik düzlemde, AÇC3,4) noktasına 6 br uzaklıkta 


bulunan noktaların geometrik yeri ğ i 
kel yer AI 


A) (—3)24(y--4)2—6 
C) (43) (y—4)2—6 


B) (X-3)24-(y44)2—36 
D) (X43)24(y—4)2—36 
E) (X-4)24(y4-3)2-36 
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TEST / 10 
"6. Analitik düzlemde, orijinden uzaklığı 2/3 br olan 10. y 
noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) xX4y2—-4 
B) x4-y2-2y/3 Ni 
C) xHyi-12 e il 
; Analitik düzlemde, merkezi M(-6,2) olan çember 
D) x24y2— 43 2. bölgede x eksenine teğet olduğuna göre, bu çem- 
berin orijine göre simetriği olan çemberin denklemi 
E) x24y2-24 jine g g $ 
Di aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (X-2)24(y46)2-4 B) (X—2)-4-(y--6)7-16 
C) (X—6)24-(y4-2)2-4 D) (X—6)24-(y*-2)7-16 
E) (X—6)74-(y*-2)2-36 
7. o Analitik düzlemde, orijinden uzaklığı 4 br ile 7 br 
arasında değişen noktaların geometrik yeri aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
11. Yy Axi 
A) 16sx24y27<49 
B) 4sxX24y7s7 
C) 4sx24y2 
D) 16<x24y7 Xx 
E) x24y2<49 
Analitik düzlemde, merkezi M(6,4) yarıçapı V3 br 
olan çemberin x-1 doğrusuna göre simetriği olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (X-6)74(y—-4)7-3 B) (x-4)24-(y—-6)7-3 
G) (X-2)24(y—4)2-3 D) (X—-4)24(y4-4)7-3 
8. Analitik düzlemde, (x—3)24-(y--5)72-100 çemberinin b elele N zi ye 
16 br uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının E) (X44)7H(y-4)7-3 
.geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
a2 De 
Ml, Gebe 12. Analitik düzlemde, merkezi M(-1,4) ve yarıçapı 
B) (X—-3)21-(y--5)2-8 22 br olan çemberin A(3,2) noktasına göre, 
C) (X-3)24-(y4-5)2-16 simetriği olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
D) (X-3)24(y-*-5)2-36 
E) (X—3)24(y45)2-64 A) (x42)24(y—3)2-8 B) (-3)7--(y-2)2-8 
GC) (X41)7-4(y—4)2-8 D) x2-4H(y—3)2-8 
E) (X—7)24y7-8 
9. Analitik düzlemde, x24y2-4x-46y-51-0 çemberinin MA LEE RE 
içindeki P(3,-2) noktasını orta nokta kabul eden kir- 13. Analitik düzlemde, denklemi x'ty -2xt4y-420 
işi üzerinde bulunduran doğrunun denklemi aşağı- olan çemberin A(-3,4) noktasına göre simetriği olan 
dakilerden hangisidir? çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x4y-10 B) x-y-5-0 A) (x43)24(y—4)2-9 B) (x4-3)2--(y-6)2-9 
GC) 2x4y—4-0 D) x—-2y—7-0 C) (X*7)74(y—10)7-9 D) (X41)2-4-(y—2)2-9 
E) 3x-4-y—-6-0 E) X42)24(y—3)7-9 
| 2E 38 A 8D 6C A 8D SA 10C 1  12E 13-C 
VAN VYAUDARAMA CEDİGİ 20K CCAMETBİ SABIL! BANK ASİ 
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Test (1) 
Vektörün Tanımı 


Test (2-3) 
j Yer Vektörü Bulma 
Vektörün Normunu (Uzunluğunu) Bulma 





Test (4) 
Vektörlerde Diklik, Paralellik 
Birim Vektör 














Test (5) 
Vektörlerde Lineer Bileşim 
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Test (6) 
Vektörlerde Skaler Çarpım 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


1. © Bir yönlü doğru parçası aşağıdakilerin hangisi veya 5. 
hangileri ile belirlenir? 
1. Doğrultusu 
H. Yönü 
li. Büyüklüğü 
A) Yalnız | B) iveli GC) Yalniz Il 
D) I veli E) iii veli 
2 
A B C dı 
DE F de 
Analitik düzlemde, d,//d, dir. 6. 


Şekilde verilenlere göre, aşağıdaki ifadelerden han- 
gisi her zaman doğru değildir? 


—>— > gi 

A) ABile EF aynı yönlü doğru parçalarıdır. 
> —> .. .. — 

B) CBile FE aynı yönlü doğru parçalarıdır. 
2 İd .. .. pa 

C) BCile ED zit yönlü doğru parçalarıdır. 
> Eye .. a. .. 

D) ABile DE paralel yönlü doğru parçalarıdır. 
> —> 

E) ABile EF eş yönlü doğru parçalarıdır. 





. Doğrultuları aynıdır. 

Ii. Yönleri aynıdır. 

IH. Uzunlukları eşittir. 

IV. Başlangıç noktaları aynıdır. 
V. Bitim noktaları aynıdır. 

VI. Aynı doğru üzerindedirler. 


Analitik düzlemde, yukarıda verilen özelliklerden 
kaç tanesi eş yönlü doğru parçalarına aittir? 


A)2 B)3 


C)4 


D) 5 E) 6 





Analitik düzlemde, şekilde verilen vektörler için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


A) ab a-c Gbze 
D)ezd Dazd 
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ABC eşkenar üçgen D, E, 
F üzerinde bulundukları 
kenarların orta noktaları 
olduğuna göre, aşağıda 
verilen önermelerden han- 
gileri doğrudur? 

—> 


ör 

ii ADSEF 

—>— > 

il. DEsFC 

—>— —> 

Ni. FD&CE 

—>— > 

IV. ADzFE 

— —> 

V. CEBF 
ALIN B) III 

D)iI,IM,V ELLİ, İV 


CO) İLAN, IV 


A B C 
a—————. ep 


Analitik düzlemde, A, B, C doğrusal 2|AB|-3|BC)| 
—> —> 

olduğuna göre, AC vektörünün BC vektörü türün- 

den ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 


—> 
B) 2BC 





Analitik düzlemde, d/d, JAB|2(CD| olduğuna gö- 
re, AB vektörünün DC vektörü türünden ifadesi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 

1 > —> > 
A) > CD B) -CD C) -2CD 


-E 
E)3CD 


EN 
D) 2CD 


Yandaki düzlemsel şekilde 

—> — 
verilenlere göre, AB * CD 
vektörünü gösteren şekil 
aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 








AL. 


“GEOMETRİ SORU BANKASI 





















































9. Yandaki düzlemsel şekilde 12. Yandaki düzlemsel şekilde 
verilenlere göre, verilenlere göre, 
—> —> PE b e 
AB 4 (-CD) ie vr e 
toplamı aşağıdakilerden 
vektörünü gösteren şekil hangisidir? 
> aşağıdakilerden hanygisi- 
p dir? f 
A)I B) li Gy in D) V E)V 
A)... 
13. Yandaki şekilde verilen A K 
DR vektörlere göre, 
— — —> —>— > 
AB-BC-4-CD*DE*EK 
toplamı olan vektör aşa- Bp E 
ğıdakilerden hangisidir? 
| —> > : Cc Ni p 2 
| A) AK B) BC C) EK D) DK E) AE 
| 10. Yandaki düzlemsel şekilde 
verilenlere göre, 
AB 4 CD -ER 14. Analitik düzlemde, şekilde A 
verilenlere göre, 
vektörünü gösteren şekil BER 
aşağıdakilerden hangisi- AB $ BC , m 
dir? vektörü aşağıdakilerden 
i hangisidir? 

B C 
> > > 
| AMAC BBC GCA Dec EBA 
İ 
| 
15. Analitik düzlemde, A D 
| ABCD kare 
TACI ve (BDJ köşegen 

olduğuna göre, 
—> —> 
BE * CE 
11. Yandaki düzlemsel şekilde vektörü aşağıdakilerden 
verilenlere göre, hangisidir? B C 
dus vik 
dik > > > > > 
vektörünü gösteren şekil A) AB B) AD © CD D) BC E)CA 
aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
16. ABCD kare 
IDE||EC| 
olduğuna göre, 
—>— —> 
AE * BE 
vektörü aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 
—x—>— > 
A) 2BĞ B) DÖ4BÂ C) 2DÂ 
— —X> > 
D) 2BE E) AB*BC 
| 1-E 2>E 3B 4E 5B 6&C 7-C 8B 9C 10D 1D 12B 1$-A 14-4 15-C 16-A| 
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— — 
Analitik düzlemde, A vektörü ile B vektörü eşit vek- 5. 


törler ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
I. Doğrultuları aynıdır. 

li. Yönleri aynıdır. 

fi. Büyüklükleri aynıdır. 

IV. Başlangıç noktaları aynıdır. 

V. Bitim noktaları aynıdır. 

ALI BLILIN CO) nl 


D)iVv,V ELILIMIM,V 


Analitik düzlemde, 
— 
A-(2,at1) 
3 
B-(as4-b,2a—3) 
vektörleri veriliyor. 
—>— > Wi — 
AB olduğuna göre, b kaçtır? 


A) -2 B) -1 o 1 D)2 





Analitik düzlemde, 
3 
A-(-2,4) 
GER 
B-(a$1,a-b) 
vektörleri veriliyor. 
—>— > N 
AB olduğuna göre, a? -b? kaçtır? 


A) 24 B) 36 C) 45 D) 49 E) 58 


Analitik düzlemde, 
— 
A-(4-1) 


5 
olduğuna göre, 3A vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) C14) B)(6-2) C)(9.-3) D)(2.-3) E)(9.-1) 


KONU KAVRAMA SERİSİ m 





Analitik düzlemde, 


A-(6,9) 


E ni 2 Da N 
olduğuna göre, 73 vektörü aşağıdakilerden han. 


gisidir? 


A) (12,18) B)(66,6) O 23) D) (46) E) ii 


Analitik düzlemde, 
Az <2,4) 
B-(8,-1) 


.. pa EL . .—. pa 
olduğuna göre, AB nin yer vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 55) B) (6-5) C)(23) D4-2) pg (1,3) 


Analitik düzlemde, 
Az(4,6) 
B-(3,-2) 


> Ni İz 
olduğuna göre, BA nın yer vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A (74) B)(1-8) O) (8) D)(-7.-4) E)(8) 


Analitik düzlemde, 
A(1,2) 
B(4,3) 
C(-1.6) 
D(9-2) 

noktaları veriliyor. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? 


A) AB-(3,1) B) AC—(-2,4) 
> 
D) DC-(-10,8) 


— 
C) BD-(S.-5) 
E) DÂ-(8,-4) 
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Mu 






9. Analitik düzlemde, 
A(1 52) 
EA 
AB-(3,-1) 


olduğuna göre, B noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


B) (4-3) 


6) c2.-1) 


A) 4) D) (2.1) OE) (8.0) 





5 
Analitik düzlemde, şekildeki verilenlere göre, AB 
nin yer vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (6-4) B)(24) C)(24) D)(C2.-4) E) (-8,6) 


11. Analitik düzlemde, 
AÇ-1,4) 
B(2,3) 


olduğuna göre, AB nin yer vektörünü gösteren şekil 
aşağıdakilerden hangisidir? 





12. A-(-1,0) 


C—(4,-2) 


> —> rd La & . 
AB—CD olduğuna göre, D vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (8-2) B)(9-4) C)(-1,2) D)(-1.8) E)(8-1) 














o TESİ/2 


———şğş—ğ—ğ—ğ—ğ ği —şğ  —————---<—m———-—--—--- 


13. Analitik düzlemde, 


iŞ 
AB—(2,5) 
m, 
olduğuna göre, BA vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) 6.2) B)(62-5) C)(65-2) D)(7.0) E) (0,7) 
14. Analitik düzlemde, 
A-(6,2) 
5 
B—(-1,2) 
— 2 m X 
olduğuna göre, A-B vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (7.0) B)(35) C)(4-2) D)(54) E) (5.3) 
15. Analitik düzlemde, 
— 
A(3,0) 
<5. 
B-(-1,2) 
—>— > N ” 
olduğuna göre, A — B vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (2.2) B)(C4,2) G)(4-2) D)(53) E)(4-6) 


16. Analitik düzlemde, 
As G1 4) 
— > 
A4B-(2,0) 
5 


olduğuna göre, B vektörü aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


6) (3,4) D) (4,3) 


15-0 o 16-B 


A) C34) B)(3.-4) E) (4-3) 





10-C i-A 12-B 13-B 14-D 





1-B 2-A SE 4-D 5D 6B 7-C 8-E 
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K 


& 
B-(2,6) 

—>— > 
A-B-(3,-1) 


olduğuna göre, 


— 
A vektörü aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


M(M-) BC) (S5) D(S7) E (3,4) 


Analitik düzlemde, 
> 
A-(1,2) 
2 
B—(-1,1) 


> — 
olduğuna göre, 2A--B vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


6. 


A)(0,3) B)(21) o) G14) DAS) E) (3,-2) 





Analitik düzlemde, 
A-(2,5) 
NN 
B(3,0) 


olduğuna göre, 


>— — 
3A-2B vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (5.5) B) (1,5) ©) (12,15) D) (0,6) E) (0,15) 


Analitik düzlemde, 


MEN 
olduğuna göre, AB vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


8. 


ONU KAVRAMA SERİSİ ME ee 





Me kii Re 





Analitik düzlemde, 


A(1,3) 

B(-1,2) 

3 

C(4,0) 

3 e —> — 

olduğuna göre, BA-C vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? ci 
A) (6.1) B)(2-1) Oda) Dj (C3,1)  E)(2-3) 


Analitik düzlemde, 


olduğuna göre, 


hangis 


A) (2-5) B) 4-1) C) Cay) 


Analitik düzlemde, 


dir? 


A) O 


Analitik 


A)2y5 


A-(,2) 
B-(1,3) 
6-44) 
D—(-2,6) 


idir? 


D) (1,4) 


B)1 Co) v2 D)2 E) VS 
düzlemde, 
5 
A-Ç24) 
olduğuna göre, (/AJ| kaç br dir? 
B)2y/6 C)5 DE .E)8 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


> — 
AC-DB vektörü aşağıdakilerden 


E) (1,3) 


— 
AA vektörünün uzunluğu kaç br 


Eğ Mm m m AA 


e 


© DÜZLEMDE VEKTÖRLER 





TEST /3 


ER ki a ik a a e e ig Nİ 


9. Analitik düzlemde, 
A—(4,-6) 
> pa 
olduğuna göre, A vektörünün normu (uzunluğu) 
kaç br dir? 
A)6 B)8 C)2y43 D)4y5 E) 63 





13. Analitik düzlemde, 


A2x) 
B(6,2) 

—> 
JAB 10 br 


olduğuna göre, Xx in alabileceği değerler toplamı 
kaçtır? 


A) 0 B)2 Cc) 4 D) 6 E)8 








14. Analitik düzlemde, 
— 
10. A-(X41X-1) vektörünün normu (uzunluğu) V10 br Anlate.b-3) 
olduğuna göre, x kaç olabilir? B-(a--5,b-*6) 
> . vi - 
olduğuna göre, AB vektörünün uzunluğu kaç br dir? 
A) -4 B) -1 00. De E)4 
A)4V5  B)3Y10 CG6e/3 DE pe 
15. Analitik düzlemde, 
11. Analitik düzlemde, A(3,0) 
— 
mp B(-1,2) 
2 — 
B—A- (4.—1) C(2,.-2) 
i a PR i Ni N —> > N 
olduğuna göre, || All kaç br dir? olduğuna göre, ((AB||4-|(BCJ| kaç br dir? 
ayl MAL C)1 D) v2 g2 A)4y5 B)3V5 G)5 
ği ve D) 2/5 43 E)2v5 45 
12. Analitik düzlemde, 16. Analitik düzlemde, 
— 
A-(-1,2 
A(3.-2) 3 : Ğ ) 
BCİİ) e 5 vi ) Ee Si i 
olduğuna göre, (ABI) kaç br dir? olduğuna göre, ||2A4B1)| kaç br dir? 
A)6 B)5 C3Y3 O Das E)4 A)6V4 B)7W2 Ce/3 Des E) VS 
1-C 2-D 3-E 4-D 5-A 6-B 7-A 8-A 9-C 10-D 11-D 12-8 13-C 14-B 15-E 1 GE) 
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VÜZERMUE VERTUALER 


1. — Analitik düzlemde, 
— 
A-(X,2x-1) 
5 
B-(4,2) 











vektörleri paralel olduğuna göre, x kaçtır? 


B) > o) Dİ 


2. Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektör çiftlerin- 


den hangisi paralel değildir? 


E) 


A) Azı ,3) B) A-(6,4) Cc) A (4.1) 
> > > 
B-(2,6) B-(-6,—-4) B—(12,3) 

— — 

D) A-(-1,3) E) A-(-1,-2) 
2 > 
B-(3,-6) B-(5,10) 


3. Analitik düzlemde, 
- 
A—(6,-3) 
he 
B(4,k*1) 
— 
C—(k,k-2) 


2 — vu A yer 
A//B olduğuna göre, AC vektörü aşağıdakilerden 


hangisidir? 


A) 8.2) B(4M) OÇ1N) D)Ç4-1) 


4. Analitik düzlemde, 

- 
A-(1,3) 
5 
B— 2.5) 
e 
C-(x.—2x-3) 

vektörleri veriliyor. 

>— — — a & 
(2A-B) //C olduğuna göre, x kaçtır? 


- 
© 
— 
N 

- 





A) B) Gc) : D)-Ş 
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E) (-9.-2) 





5. 














GEOMETRİ SORU BANKASI 


Analitik düzlemde, 9. 
— 
A—(3x—1,x4-2) 
-5 
B-(4,-1) 
vektörleri birbirine dik olduğuna göre, x kaçtır? 
4 4 3 3 6 ' 
A)— B) — GC) — — — 
9 ) 7 ) 5 D) 7 7 11 
10. 
Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektör çiftlerin- 
den hangisi diktir? 
— ii | 
A) A-(1,2) B) A-(-6,1) Cc) A-(24) | 
- — > 
B-(3,4) B-(6,—1) B-(2,1) 
> — 
D) A-(4,9) E) A-(6,12) | 
> — 
B-(-94) B-(2,3) 
11. 
| 
Analitik düzlemde, 
> 
A(3,-2) 
MH 
B-(a,4) | 
e dilem v N ! 
A LB olduğuna göre, a kaçtır? 
11 9 | 
8 7 6 
A) — B) — o) — — — 
3 ) 2 ) 3 2) 2 > 5 
Analitik düzlemde, | 12. 
— 
A-(2,4) 
; 
B—-(3,-1) | 
ui 
C—(a,4) 
—>— > . > i 
AB.LC olduğuna göre, CB vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
ii 111 1 2 
ri) lolde 
2' 2 ) 2'2 ti 3' 3 
D) (17,5) E) Ç17.-5) 
1-B 
l 
ei. 





DÜZLEMDE VEKTÖ 





RLER 
Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektörlerden 
hangisi birim vektördür? 











AYA -(241 B) A —(41 Ga) 
Ae) YA —(i) YA -İZ3İ 
— 
DA -İğ3) BA -İZ.2) 
3 5 5 

2 far 
Az Ek vektörünün birim vektör olması için k 
nın alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) 2 B) £ o) 9. ga 


Analitik düzlemde, 


pe 
A-(3,-2) 

vektörü ile aynı yönlü birim vektör aşağıdakilerden 

hangisidir? 


Analitik düzlemde, 


— 
AZ(3,4) 

vektörü ile aynı doğrultuda fakat zıt yönlü olan birim 

vektör aşağıdakilerden hangisidir? 








 TEST/a 








13. Analitik düzlemde, 
— 
Az 2-1) 
ai 
B-(4-6) 


- 
olduğuna göre, AB ile zıt yönlü birim vektör aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


ekl lr 
e 


14. Analitik düzlemde, 
3Xx—-2y-4-0 


doğrusuna paralel olan birim vektör aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


A) sizl B) ri 
13 Yas 3' A3 
o) Te) D) ir 
13'YI3 13' yiz 
3 2 
B|- 13 “Jİ 


15. Analitik düzlemde, 
2X—yt-1-0 


doğrusuna dik olan birim vektör aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


A 
oki) lğ 


16. Analitik düzlemde, 
— 
A-(4,-4) 


vektörüne dik olan birim vektör aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 








43 4 3 3 1 1 11 v2 
—— —— -—E A)|-——,-—— B)İ—.— Co) |——,— 
MİŞ B)| 5 >) a| 3) İ 2 | İz 2 | 3 2 
3 4 3 4 1 1 1 1 
Di meme GR yün sezdim pu i yas 
EE) | 5' 3İ D| 2' -) | 2' > 
2-D 3-E 4-E 5-E 6-D 7-C 8-E 9g-E 10-D 11-C 12-E 13-A 14-C 15-B 1 6-A| 
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> — 
A) (2,3132e,*3e, 
—>— — 
B) (14J--e,t4e, 
> —> 
C) 13,.-5)-3e,-S5e, 
>— —> 
D) P2,41-2e,tde, 
— 
E) (0,3J-8e, 





7. 
3. Analitik düzlemde, 
en e 
gr a 
olduğuna göre, A vektörü aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
A (43) B)(73) O(M47) D)(C47) EB) (74) 
8. 


4. Analitik düzlemde, 


—5 
A-(3,-6) 

vektörünün standart (taban) birim vektörlerin lineer 

bileşimi olarak yazımı aşağıdakilerden hangisidir? 


> —> 
A) e,-2e, B) Sa, 42e, C) 32,-6e, 
> — 2 

D) 2e,te, E) 2e,-e, 
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niz AN 


DUZLEMDE VEKTÖRLER i 4 
i 
İ. © Analitik düzlemde, 5. Analitik düzlemde i 
— — 
2,-(1,0) A-Se, 428, 
EN 
e,-(0.1) B-e,-3e, 
— 
olduğuna göre, A-(4,-1) vektörü aşağıdakilerden olduğuna göre AB vektörü ğ i i 
biir e göre, aşağıdakilerden hangi... 
A) MEZ — > — >— —> 3 
—e,tde, B) e,tde, C) de,te, A) 6e,-S5e, B) -4e,-Se, G) -Ge, *5e, 
D) 48. -e Ee EBE, Pe i 
1783 ) e,-e, D) 5e,t6e, E) 5e,-6e, 
2. Analitik düzlemde, 6. Analitik düzlemde 
5 >-—— > 
e,(1,0) Aze,t3e, 
si > - > 
e,-(0,1) ri 
Me üzere, aşağıda verilenlerden hangisi yanlış- olduğuna göre, 2A- B vektörü aşağıdakilerden har- 
ır 
gisidir? 


a > > > 
A) de,t5e, B) 7e, C) -3e,tde, 


> —> > — 
D) 3e,t2e, E) e,t3e, 


Analitik düzlemde, 
> A 
A--2e,te, 
>2——> —> 
Be, *tde, 
el iş 


GC 30,20, 


olduğuna göre, AB-CB vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


Sk > — 
A)2e,t3e, B)—e,*S5e, EKE -3e,46e, 
> — > 
D) -5e,t8e, E) e,19e, 


Li — — 
A-12e, —16e, 


vektörü ile zıt yönlü olan birim vektör aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


3— 4 4—> 3 3 4— 
A-——e,t—e, B)- ete O) EUİE 
4— 3— 12 12 
D) get ez E) çetze 
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Bi 
| 
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——> —2— 
9. “Analitik düzlemde, Ax0 ve B#0 olmak üzere, 
> —>2 > 
a.A*b.B—0 
mi 
eşitliğini sağlayan yalnız a-b—0 değerleri varsa A ve 
B vektörlerine, lineer bağımsız vektörler denir.” 


Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıda verilen vektör 
çiftlerinden hangisi lineer bağımsızdır? 


A) A-(,5) B) A-(1,3) 
B-(2,-5) B-(,6) 
O) A-(-4-6) D) AZ) 
B-(2,3) B-(1.,2) 
E) A-(5,6) 
B-(0,2) 


10. Analitik düzlemde, 

— 

A-(3,-2) 

HN 

B—(-9,k) 
vektörleri lineer bağımlı olduklarına göre, k kaçtır? 
A)1 D) 9 


B)3 6) 6 


11.. Analitik düzlemde, 
> > — 
A-2e,t3e, 
> mi 
o B>-k.e,*t(k*t5)e, 
vektörleri lineer bağımlı olduklarına göre, k kaçtır? 
A) -4 B) -2 E)4 


Cc) 0 D)2 
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13. Analitik düzlemde, 
— 
A-(2,3) 
Gİ 
B-(-1,2) 
—. 
C-(4,6) 


2 > 3 
olduğuna göre, x.A--y.BC eşitliğini sağlayan x ve 
y değerlerinin toplamı kaçtır? 


A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 
14. Analitik düzlemde, 
A—(3,-2) 
B—(-7,-17) 
C(4,6) 
>— > —> 
X.A-y.C-2B 
olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 


15. Analitik düzlemde, 
A—(1,2) 
e 
B-(11) 
0-4-1 0), 


olduğuna göre, e vektörünün A ve B vektörlerinin 
lineer bileşimi olarak ifadesi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


> 


e 
GC) A-B 

— —> 

E) 2A43B 


— > >— > 
A) A4B B) A42B 
A-B 


D) 2A- 














16. Analitik düzlemde, 
— 
A-(3,1) 
5 
B-(-1,2) 
3 
Analitik düzlemde, C—(4,-1) 
Şİ N LR PE MAR EZ e 
A-—e,t3e, olduğuna göre, C vektörünün A ve B vektörlerinin 
Sk Şi lineer bileşimi olarak ifadesi aşağıdakilerden han- 
B—k.e,*6e, gisidir? 
vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre, k kaçtır? 
— 2 — e 
i A) A-B B) 2A4B C) A-B 
A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 D) B-A E) 2A-3B 
| 1 2-D. 3-E 4-C 5-B 6-B 7-E 8-A g-E 10-C 11-8 12-E 13-A 14-C 15-B 16-C 
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“©VUZLEMDE VEKTORLER TEST /6 
a ama 9. Analitik düzlemde, 13. . ç 
1. — Analitik düzlemde, 5. — Analitik düzlemde, AĞLA) 
- — , 
A-(-V3) A2) B(3,5) 4 
vektörünün X ekseni ile yaptığı dar açının ölçüsü B—(4,2) e < olduğuna göre, AB.BÂ iç çarpımı kaçtır? 
Kaç derecedir? olduğuna göre, A. B iç çarpımı kaçtır? 
: B 
ai . > z A) -24 B) -20 C) -8 D)8 E) 16 » 43 
) © 06 Dea 7s A4 B) 6 o) 8 D) 10 E) 12 ABCD dikdörtgen, |AB|- 4/3 br, |BC|-4 br 
— —> 
olduğuna göre, BC.BD skaler çarpımı kaçtır? 
A) 16 B) 32 Cc) 8 D) -16 E) -32 
. Analitik düzlemde, 
10. Analiti düz emde 14. : 
2. o Analitik düzlemde, x ekseniil tif Sl 
ği nailtik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 45' Ji 
açı yapan ve uzunluğu 2 br Olan EKA Vk 6. Analitik deride, B-68) > 
ilerden hangisidir? A-(2.—1) vektörleri arasındaki dar açının ölçüsü « olduğuna 
Z göre, cosa kaçtır? 
B— Za! 
A.B a | : 
pe . B-6 olduğu Ö —— 
A) (2,2) B) (2-2) Cc (2, v2) Yuna göre, n kaçtır? : NE ABC üçgen, m(BAĞ) 309, |AB| 5 br, |AC|-6 br 
TA — — 
D) (Y2,-V2) E) İz : A—- B—— CO) D) olduğuna göre, AB.AC skaler çarpımı kaçtır? 
22 A) 0 B) 1 o 2 D)3 E) 4 © Ns v5 1 
A) -5V3 B)2V/3 C)5v3 
D)9/3 E)15V3 
i 
li 
15. Şekilde verilen, 
5 
11. IAJ <3 br AB doğrusunun denklemi 
li —3 
Vi BI 4V2 br Ke 3x44y-120 
3. Analitik Mi sia O yönde 120" lik 7. Analitik mai | A.B-12br olduğuna göre, 
açı yapan ve uzunluğu r ola ktö ğ İ- pi iğ ARR 
ietdon Mahçlsilia ii e eml | olduğuna göre, Ave B vektörleri arasındaki dar açı- AO.BA skaler 
B-e,ve, | nın ölçüsü kaç derecedir? çarpımının değeri 
—— 
olduğuna göre, A.B iç çarpımı kaçtır? kaçtır? 
A) (3,3v3) B) (3v3,3) Cc) 38,3) A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 
D) (-3,3v3! E)(V3,-1 
( ) NX ) A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 A) 16 B) 9 Cc)3 D) -9 E) -16 
| 
| 16. JBAJıjacı C 
A (BC|- 4/3 cm 
| o 12. Analitikdüzlemde, JaGl mele 
A-(1,1) oluğun göre, 
8. Analitik düzlemde, B- A3) AB.CB skaler 
4. Analitik düzlemde, m ' ğeri 
> A-(2127,3#14) vektörleri arasındaki dar açının ölçüsü kaç derece- garpiminin değeri A B 
A-(4,8) B- (2-126,g-414) dir? kaçtır? 
vektörüne dik ve boyu 6V5 br olan vektör aşağıda- olduğ AR BE ; 
kilerden hangisidir? uğuna göre, A.B iç çarpımı kaçtır? 
A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 A) -12 B) -6 0) -3 D)3 E) 6 
A) (6,12) B) (6,12) C)(-4.8) D)(8.-4) E) (12-6) A)6 B)4 G2 D) z sd E) ; | 1D 2C &D &E 5C 6A 7B 8E SB 10D 11-C 1ZA 1SA 14E 15D  16A 
İl 
e va 
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— TESİ 7/7 





5. Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 6 br, ye- 
dek eksen uzunluğu 10 br olan elipsin, asal eksen 
uzunluğu kaç br dir? 


1. 


A)6V7 B)aV7 Oay5 Daya Byz 





Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni olan elips şekil- 
de gösterilmiştir. 


Şekilde verilen elips için aşağıdakilerden hangisi 


yanlıştır? Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 12 br, asal 
eksen uzunluğu 20 br olan elipsin dış merkezliği 
kaçtır? 
A) Asal ekseni 10 br dir. 
B) Yedek ekseni 8 br dir. 3 3 2 i ğ 
: i A)— B) — ©) D) — E) — 
C) Odaklar arası uzaklığı 6 br dir. 5 4 3 2 5 


D) Dış merkezliği : tir. 
E) Odaklarından birisi (0,4) noktasındadır. 


7. Analitik düzlemde, odaklar arası uzaklığı 6 br, ye- 
dek eksen uzunluğu 6/3 br olan elipsin dış mer- 
kezliği kaçtır? 


sk C) 2 D) 3 E) be 
2 5 7 7 
2. o Analitik düzlemde, odakları F(4,0) ve F'(-6,0) olan ai 

elipsin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden | 





hangisidir? 
A) (2.8) B)(2-4) C)(1,0) D)(1,4) E) (2,16) 8. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elips- 
lerden hangisinin asal eksen uzunluğu 12 br dir? 
2 2 2 2 
) ME ye Yy. — B) — a. —1 
144 81 6 81 
2 2 2 2 
li e GR pi eş 
4 16 1 6 
- > ye 
3. — Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, yedek E) 16 ig 51 


eksen uzunluğu 6 br olan elipsin odaklar arası 
uzaklığı kaç br dir? 


A)io BaV7 —ays Day? 27 


9. Analitik düzlemde, denklemi 


olan elipsin, odaklarının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 

A) F(6,0) ve F(-6,0) 

B) F(5,0) ve F'(-5,0) 

C) F(4,0) ve F(-4,0) 

D) F(0,5) ve P(0,-5) 

E) F(0,4) ve F(0,-4) 


4. Analitik düzlemde, odakları F(2,0) ve F'(-2,0) olan 
elipsin yedek eksen uzunluğu 4/3 br olduğuna 
göre, asal eksen uzunluğu kaç br dir? 


A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 


4i2 — 
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elips için aşağıda verilen ifadelerden hangileri 
doğrudur? 


I. Asal eksen uzunluğu 10 br dir. 
li. Yedek eksen uzunluğu 4 br dir. 
il. Odaklar arası uzaklığı 2/21 dir. 


A)! B) Ii o) li 


DI 


EYL 


11. 





Şekilde verilen merkezil elipsin denklemi aşağıdaki- 


10. Analitik düzlemde, denklemi 4x2425y2-100 olan 
lerden hangisidir? 


12. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni ve bir köşe- 
si A(9,0) diğer bir köşesi B(0,-6) olan merkezil elip- 
sin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Xx y 2 y? 
ğu 4 a ay ş 
) gi taş 81 36 

2 2 2 2 

X* Yy x y 
A gi 
) ze * gi ir via 

2 2 
2 pik 


13. Analitik düzlemde, asal ekseni x-ekseni, asal eksen | 
uzunluğu 6 br, yedek eksen uzunluğu 4 br olan elip- 
sin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
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14. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 10 br yedek 
eksen uzunluğu 8 br ve odakları x ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 
x y x y 
—— A PEP AN 
) 25 16 ) 100 taa 
2 2 
X Yy X y 
— ş47—— —1—— 
) 100 16 ) 64 e 100 
2 2 
y 
Eh ej — 1 
İle ap 


15. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 10 br yedek 
eksen uzunluğu 8 br ve odakları y ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
2 2 2 2 
Rİ e 
16 © 25 64 © 100 
EİN Ky 
Yİ iş 
25 © 16 100 64 
2 2 
Xx ,y 
A A 
1187 


Analitik düzlemde, 
2 2 
XY 5ş 
4 9 


elipsinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 











Xx y? x2 y? 
A İrani —— yp — 
) 35 16 9 T 4 il 
x2 y x2 y? 
a Dp)... 
) 9 ) 36 16 
2 2 
E) Ke 2 —İ 
4 9 
| 1-E 2-C 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-D 9-B 10-E 11-C 12-A 13-B 14-A 15-A 16-D 
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Analitik düzlemde, yedek eksen uzunluğu 6 br olan 
ve P(-3,2) noktasından geçen merkezil elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x24-y249 
C) 9x24-5y2-81 


B) x2-4-3y2-27 
D) 3x24-4y2—25 
E) 5x24-9y2-—81 


Analitik düzlemde, F(3,0) ve F'(-3,0) noktalarına 
uzaklıkları toplamı 10 br olan noktaların geometrik 
yeri nedir? 


2 2 2 
X y X Yy 
İl — -——1 
) 16 25 ) 25 yi 16 
2 2 2 
La 7 
16 25 16 9 
2 2 
Xx 4 
yp Y. 
) ET; 





eksen uzunluğu kadar olan çembere, bu elipsin asal 
çemberi denir.” 
Bu tanıma göre, 
2 2 
*. * 1 1 
16 9 


elipsinin asal çemberinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x24y2 B) x24y2-4 
D) Xx24-y2-16 


C) xE4y2-8 
E) x24y2-25 


Analitik düzlemde, denklemi 


2 2 
KN Aş 
25 9 


olan elipsin yedek çemberinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x24y7—1 B) x24y2-3 
D) X24y2—18 


C) x24y2-9 


“Analitik düzlemde, bir elips ile aynı merkezli, çapı asal 
E) X24-y2—-36 
1 


414 


5. 


rinin denklemi, x2--y2—20 olan elipsin odaklar arası 
uzaklığı kaç br dir? 


A)10 B)8 C)a/a DaMo EB: 


Analitik düzlemde, odaklarından biri F(2,0) ve ye- 
dek eksen uzunluğu 6 br olan elipsin doğrultman 
çemberlerinin denklemleri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? i 


A) (X—2)24y2-52 
(X4-2)2-4-y2—52 
GC) x4H(y—2)2-52 
24 (Y42)2 52 


B) (X—2)24y2—36 
(X4-2)2-4-y2—36 
D) X24(y—2)2-36 
X24-(Yy-4-2)2—36 
E) X24-y2—52 
X24-y2—36 


Analitik düzlemde, denklemi 


2 2 
25 16 


olan elipsin, parametrik denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x4c0s6 B) xs5cos8 
y5sing yza4sin8 
C) x-3c0s8 D) x4sin8 
y4sin9 y-3cos8 

E) x5sin6 

yz4c0s8 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi 
X-3C0s0 : Sa 
y6sing 


olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 
Xx y X y 
— —— 4 mim 21 
) 9 36 2 9 “36 
2 2 2 
Xx y X y 
—— 2-1 —— —— z 
m D) 2 * t 1 
2 2 
X Yy 
Eşi. -4 
) 6 3. 


Mb di SE 
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11. 


ALIN 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi 


X—5C0s8 
yz4sind 
olan elipsin odakları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)3 B) 6 C)8 D) 12 E) 16 
Analitik düzlemde, parametrik denklemi 
X-8c0s0 
yz6sin8 
olan elipsin dış merkezliği kaçtır? 
4 3 3 4 3 


Analitik düzlemde, denklemi 
2 2 
Xx * y. S1 
9 4 
olan elips için, 
I. Asal çemberinin denklemi X2-4-y2—9 dur. 


ll. Yedek çemberinin denklemi x2--y2—4 tür. 


Ili. Doğrultman çemberlerinden birisinin denklemi 
G-v5 )24y2-36 dır. 


IV. Parametrik denklemi x-3c0s6, y—2sin9 dır. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 
B) 1, O) ili, V 


D) 1, iL İV EO LILINIV 


Analitik düzlemde, parametrik denklemleri 
Xx-6cos0 
yz4sin8 














olan elipsin alanı kaç br? dir? 


A)35n oOB)3ör C)27x D2n  E)20n 


14. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen elips- 
lerden hangisinin alanı 247 br? dir? 


2 2 2 2 
X y Xx y 
7 a yp demle 
ranir TT 
2 2 2 2 
X y X y 
GEY aş el ey 
İs ta Lir 
2 2 
yi 
25 ' 36 


15. Analitik düzlemde, 4X245y?—21-0 elipsinin üzerin- 
deki A(-2,1) noktasından geçen normalin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-y4*10 
0) —4X4-y-6-0 
E) -x*4y-12-0 


B) 5x4-8y42-0 
D) 3x-2y4-3-0 











olan elips için, li 16. Analitik düzlemde, denklemi 

i. Asal çemberinin denklemi x2--y2—36 dır. X y? 

II. Yedek çemberinin denklemi x2--y2-16 dır. 36 25 

Il. Odakları arasındaki uzaklık 2XV5 br dir. olan elipsin üzerindeki ordinatı 3 olan noktalardan 

W. Dış merkezliği 28 tür. ar Adi birinin denklemi aşağıdakiler-. 

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) 3x-y410 B) 4x-6y4-9-0 
AI B)1,1l C) ili, V C) Xx4y-3-0 D) 2X-y43-0 
D) ili, Ey) LI, Ni, NV E) 10x-9y475-0 

|VE 28 8D 4C SD SA 7B 8B SB İ0A TE 12B İBA iaC 15B 16E 
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1. © Asal eksen uzunluğu 6 br, yedek eksen uzunluğu 
2 br olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç br 
dir? 


A) V1O0 B) 210 C)5 D)8 E) 10 


2. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni, asal eksen 
uzunluğu 4 br, yedek eksen uzunluğu 2/5 br olan 
hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (0,6)  B) (3,0) C)(03) D) (60) OE) (34) 


3. Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni, asal eksen 
uzunluğu 12 br, yedek eksen uzunluğu 6Y3 br olan 
hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

B) (0,3v7) C) (6.0) 

E) (3v3 ,0) 


A) (0,3) 
D) (0,6) 


4.  Anatilik düzlemde, odak noktaları F(5,0) ve F'(-5,0) 
olan hiperbolün asal eksen uzunluğu 8 br olduğuna 
“göre, yedek eksen uzunluğu kaç br dir? 


A6 B)2/89 Cad Dad Ea 


e 5 
5. Dış merkezliği 3 ve yedek eksen uzunluğu 16 br 
olan hiperbolün odaklar arası uzaklığı kaç br dir? 
A) 6 B) 8 C) 10 


D) 16 E) 20 
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6.  Dişmerkezliği 12 ve asal eksen uzunluğu 24 br olan 
hiperbolün yedek uzunluğu kaç br dir? 


A) 16 B) 15 C) 12 D) 10 : Es 


7. Analitik düzlemde, aşağıda verilen denklemlerden 
hangisi bir hiperbol denklemi değildir? 


2 2 
Xx 24 
ri B) y? — 4x2 -16 
C) x2 —y2 <4 D) PE al 
2 
2 2 
Xx 24 
Eğ ma 
ae al em 


8. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni y eksenidir? 


İŞ bike X* y 
15 Mg 
2 
C)x2 -y? 4 Dy2-X 4 
9 
2 2 
YY, X ş 
) 4 — 16 


: 


9. Aşağıda denklemi verilen hiperbollerden hangisinin 


asal eksen uzunluğu 12 br dir? 


ED e e 
144 20 27 a 
2 2 
je ey 
40 28 36 28 
2 
a 
40 36 
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10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni y ekseni olup, asal 
eksen uzunluğu 12 br dir? 


pi yan 
36 16 144 8 
YE X xy 
A yi 4 
12 9 36 16 
pk 
12 6 


11. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin yedek eksen uzunluğu 8 br 


dir? 
2 2 2 2 
7 EŞ e 
8 8 ” 16 2 
2 2 2 ça 
Ya b eş 
36 16 9 4 
ui 
18 6 


Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni olan mer- 
kezil hiperbolün yedek ekseninin uzunluğu 8 br ol- 
duğuna göre, bu hiperbolün denklemi aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


12 


2 ya 2 v2 
Ayaş ZE 
. 20 16 26 
2 çe 2 
OL .Y aş a) e 
4 8 36 16 
E)x2—Y —41 


13. Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunlukları 


sırasıyla 18 br ve 10 br olan hiperbolün odakları x 
ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 





TEST /3 





14. Analitik düzlemde, asal ve yedek eksen uzunluklari 


15. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 12 br, ye- . 





sırasıyla 18 br ve 10 br olan hiperbolün odakları y 
ekseni üzerinde olduğuna göre, bu hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


ei iş 
81 25 25 81 
2 2 2 2 
ME b) 51) 
16 5 “g 5 

2 2 

EY Aİ 
5 5 


dek eksen uzunluğu 6 br olan merkezil hiperbol için . 
aşağıda verilenlerden hangileri daima doğrudur? 





I. Odak noktaları arasındaki uzaklık 6V5 br dir. 
Il. Odak noktaları F(3v/5 ,0) ve F(-3vV5 ,0) dır. 
IN. Diş merkezliği E dir. 


IV. Odakları x ekseni üzerinde ise denklemi 


2 
XV -ıdir. 
36 9 
V. Odakları y ekseni üzerinde ise denklemi 
2 2 
YY. X sidir 
36 9 
ALI B) 1, Ii, İN CO) li, MI, IV 
D) LL MV E) LİLİ, İV, V: 


olan hiperboi için, 
I. Asal eksen uzunluğu 10 br dir. 
1. Yedek eksen uzunluğu 8 br dir. 


il. Odaklar arası uzaklığı 241 br dir. 


IM. Dış merkezliği a tir. 








ve Bi 
a < i Bi vi V. Odak noktaları F(V41,0) ve F-V41,0) dır. 
yi YL Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 
16 6 9 5 
yl 
8i 25 A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 E) 5 
1B- 2B 3B 4A SE 6D 7E 8D 9D 10A 11 12D 1SA 14A 15D  16-E 
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hangisidir? 


A) F(10,0) ve F(-10,0) 
B) F(8,0) ve F'(-8,0) 

C) F(6,0) ve F(-6,0) 

D) F(0,10) ve FX0,-10) 

E) F(2v7,0) ve FX-2V7;0) 


2. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin odakları F(4,0) ve F(-4,0) dır? 


3. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin odakları F(0,5) ve F'(0,-5) tir? 





8. 
2 2 2 2 
LE Mi İş 
9 16 16 9 
2 2 2 2 
XxX y Yy 'Xx 
O — 2.4 D—— 4 
) 5 4 ) 9 1 
2 
EL j 
25 9 
4. o Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, odak- 
ları F(0,5) ve F'(0,-5) olan hiperbolün denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
X EK 
Ya LE 
9 16 16 9 
2 2 2 2 
yi DE e 
64 36 16 9 
2 2 
e AR 
9 16 
5. Analitik düzlemde, odakları F(-6,0) ve F((6,0) ve 9. 


yedek eksen uzunluğu 4/5 br olan hiperbolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


YY Y e 
16 20 18 47 
pa pp vu 
4 20 
x Ba 4 a 
18 20 
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1. © Analitik düzlemde, denklemi 6. 
EN ia 
64 36 
olan hiperbolün odak noktaları aşağıdakilerden 
Giz 
m 


ur SAİR rı AMME 





Analitik düzlemde, odakları F(5,0) ve F'(-5,0) dış 


Sisam la ai 


merkezliği e 7 olan hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


2 ye 2 Z 
Xx ; 
e yl 
16 9 9 16 İ 
x2 y? x2 y2 
er emi 1 ) m A 
25 16 25 9 


Analitik düzlemde, odakları y ekseni üzerinde bulu- 
nan, P(0,-3) noktasından geçen ve dış merkezliği 


e— 





olan hiperbolün denklemi aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


A) y? —x2 —1 


C) —9x2 4y? <9 






F(-10,0)/A! 


Şekilde odakları, köşeleri ve yedek eksenleri gös- 
terilen hiperbol için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 


A) Odaklar arası uzaklığı 20 br dir. 
B) Asal eksen uzunluğu 16 br dir. 
C) Yedek eksen uzunluğu 12 br dir. ! 
D) Köşe noktalarından biri A(8,0) dır. i 
E) Asal ekseni y eksenidir. 





Analitik düzlemde, denklemi 9x -25y2-225 olan hi- 
perbol için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Asal eksen uzunluğu 10 br dir, 

B) Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 

€) Köşeleri A(5,0) ve A(-5,0) dır. 

D) Odak noktaları F(V34 ,0) ve F(-y34 ,0) dır. 
vV34 


E) Dış merkezliği m tür. 
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— TEST /4 





10. Asal ekseni x ekseni asal eksen uzunluğu 8 br, 
odaklar arası uzaklığı 12 br olan merkezil hiperbo- 
lün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 





11. Asal eksen uzunluğu 8 br, yedek eksen uzunluğu 
6 br olan ve asal ekseni y ekseni olan hiperbolün 


grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 





12. 





Asal eksen uzunluğu 12 br, yedek eksen uzunluğu 
8 br ve asal ekseni x ekseni olan hiperbolün grafiği 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 





Şekilde köşeleri ve odakları verilen hiperbole göre, 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Odaklar arası uzaklık 10 br dir. 

B) Köşe noktaları arasındaki uzaklık 6 br dir. 
C) Asal ekseni x ekseni üzerindedir. 

D) Yedek eksen uzunluğu 6 br dir. 

E) İ|JPFJ-JPF'|| 6 br dir. 











JA 26 3-D  4B 5E 6A 7 
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14. 
Şekilde odakları, köşeleri ve yedek eksenleri gösterilen 
hiperbol üzerinde bir P noktası alınıyor. 
Buna göre, | |PF|-|PF'|| kaç br dir? 
A4)4 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 
8E SE 104 14 128  1sD 14-C) 
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vw KONİK ER 0000 e. 
1. Analitik düzlemde, denklemi |O(—(— i 5. Analitik düzlemde, denklemi 
2 2 
El ie e 
16 9 a2 b 


olan hiperbolün, asal çemberinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) x24y2-3 
C) x24y2-9 


B) x24y2-4 
D) X2-4y2—16 
E) x24y2-25 


2. o Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün yedek çemberinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) x24y2-3 
C) x24y2-9 


-B) X24y2 4 
D) x24-y2—16 
E) x24y2—-25 





3. Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün doğrultman çemberlerinin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X—5)24y2-16 
(X45)24y216 

C) x24(y-5)2-16 
X H(Y*5)7-16 

E) (X-5)24y264 
(X45)24-y2—64 


B) (X-5)24y2-25 
(X45)2 Ky2—64 7 
D) xE4(y-5)2-25 
X-(Y45)2-25 


4. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin doğrultman çemberlerinden 
birinin denklemi (X—4)2--y2-36 dır? 


8. 
2 
XY. KE 
e 6 Bez 
2 
x 2 2 
OL ayr EM zi 
) vi D) 5 51 
2 2 
a e 
8 6 
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olan hiperbolün doğrultman doğrularının denklemleri 
2 

yaş. dir. 
fe 

Yukarıdaki bilgiye göre, 


x2 y? 


A 


9 4 


hiperbolünün doğrultman doğrularının denklemleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 




















iri ve Yy 

B) ya ve ya 

YI ve ya 

Dy-I. ve y--— 
4 


olan hiperbolün doğrultman doğrularından biri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


4 6 


Analitik düzlemde, denklemi 


x2 y? 


Pre YİN ME 


9 36 


olan hiperbolün asimptot denklemleri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


1 1 1 1 
A)y—x vey--— Fiğ ELİ 
a y 7 B)y 5 vey 5* 


C)y—xvey--x D) y —2x ve y ——2x 
E)y—4x ve y——4x 


Analitik düzlemde, denklemi x2—y2—16 olan hiper- 


el asimptot denklemleri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


1 1 
2 ai ve KA B) y —x vey—-x 


CO)y—2x ve y—-2x D) y—4x ve y ——4x 
E)y—16x ve y ——16x 
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e. 

















e mma mmm 


9. Analitik düzlemde, denklemi 


9 4 
olan hiperbol için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Asal çemberinin denklemi x2-4-y2—9 dur. 

B) Yedek çemberinin denklemi x2--y?—4 tür. 

C) Doğrultman çemberlerinin denklemleri 
0-13 )24-y2-36 ve (x4 113 )2-4y2-36 dır. 


2 
D) Asimptot denklemleri yeğx ve yox dir. 


E) Dış merkezliği - tür. 


10. Analitik düzlemde, y-2x4-k doğrusu 


x2 y? 


2.1 4 


6 3 


hiperbolünü kesmediğine göre, k aşağıdaki değer- 
lerden hangisini alabilir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 


11. Analitik düzlemde, k>0 olmak üzere y-x*k doğru- 
su 3x2-4y7-5 hiperbolünü iki farklı noktada kesti- 
"ğine göre, k nın alabileceği en kücük tam sayı de- 
ğeri kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


12. Analitik düzlemde, denklemi - - 


x2 


13 39 


olan hiperbole üzerindeki P(5,-3) noktasından çizi- 
len teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


4y -4 








13. Analitik düzlemde, 


9 3 


hiperbolüne üzerindeki P(6,3) noktasından çizilen 
teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


KE e 


A) 2x4-3y—4-0 B) 3x—2y—-6-0 
C) 3x*-2y—24-0 D) 2x-3y—-3-0 
E) x*-2y—-6-0 


14. Analitik düzlemde, denklemi x2—-3y2-1 olan hiper- 


bole, üzerindeki P(-2,-1) noktasından çizilen nor- 
malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x-2y4*1-0 B) 2x-y-60 
C) 3x4-2y-8-0 D) -x*-3y-4-0 
E) 4x-3y—6-0 


15. Analitik düzlemde, denklemi 2x2—-3y7-6-0 olan hi- 
perbole üzerindeki P(-3,2) noktasından çizilen nor- 
malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x—-2y—6-0 
C) 2x-y430 


B) 2x-3y—6-0 
D) x*y*10 
E) Xx-y*-50 


16. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi, 


hiperbolüne teğettir? 





A) 4x43y—6-0 B) 5x4-4y—13-0 A) x-y41-0 B) 3x42y-6-0 
C) 2x4y-10 D) 5xt12y—-13-0 GC) 2x-3y-4-0 D) 5x-6y-27-0 
E) 2x4-3y—1-0 E) 4x—-3y49-0 
| 1D 2C 3E 4B 5B 6D 7D 8-B 10-4 11-4 12D 18-D 14C 1S-E 16-0) 
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“İ.© Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 6. 
bollerden hangisinin odağı y ekseni üzerindedir? 
A) y2—6x B) y2—x G) y2—Bx 
D) x2—4y E) y2—11x 
2. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 7. 


bollerden hangisinin odak noktası x ekseni üze- 
rinde ve apsisi negatiftir? 





A) y2 6x B) y2——6x C) x2—6y 
D) x2--6y E) x2—4x 
8. 

3. Analitik düzlemde, 

y2-12x 

X2-16y 

parabollerinin odak noktaları arasındaki uzaklık kaç 

br dir? 

A) 5 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 

9. 

4. Analitik düzlemde, odak noktası F(3,0) olan merke- 

zil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y?—6x B) y?—9x G) y—12x 

D) Y2—15x E) y2-18x 

5. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 

bollerden hangisinin odak noktasının koordinatları 10. 

F(0,-2) dir? 

A) x2—-4y B) x2--6y C) x2—-8y 

D) x2--12y E) x2—-16y 
KON KAUBAR AİR a 499 
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Analitik düzlemde, odak noktası F(0,2) olan merke. 
zil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2—4y B) x2—8y 


D) y2—-8x 


G) X--8y 
E) y2—10x 


Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu x--3 ve 
odağı x ekseni üzerinde bulunan parabolün odak 
noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3,0) B) (0,0) C)(8,0) D)(6.0) E) (9,0) 


Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu y--1 ve 
odağı y ekseni üzerinde bulunan parabolün denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y2—8x 
D) x2-6y 


C) x2—ây 
E) x2—4y 


Analitik düzlemde, denklemi Y2—-6x olan parabolün 


doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


Analitik düzlemde, denklemi y? 6x olan parabolü 
üzerinde ordinatı 6 olan noktanın orijine uzaklığı 


kaç br dir? 


A)1 M3 o O3Y2 De E)6v2 
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Analitik düzlemde, odağı x ekseni üzerinde bulunan 
ve P(3,-6) noktasından geçen merkezil parabolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


: A) 

A) yö—3x B) yE-6x G) yi-9x v 

| D) y2-12x E) y2—15X in 

ii . o 

Lp ö X 
F(0—1) 


12. Analitik düzlemde, simetri ekseni y ekseni olan ve 


P(-6,3) noktasından geçen parabolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X—4y B) x2-6y C) x2-8y 


D) x2-9y E) X—-12y 


13. Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) olan mer- 


kezil parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 


A) B) 

















TTLOT/U 





14. Analitikdüzlemde, x2--4y parabolünün-gratiği aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 
6) 


y 
F(2,0) 
ö X 
E) y 


F(<-1,0) JO 





15. Analitik düzlemde, y2-2x parabolünün grafiği aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? ş 


A) B) 





y y 
X X 
Olea Ok Fçi,oj) 
G) y 
Ol Fey * 
E) y 
F(1,0) 
Xx 
O 





| 28 O8A 4C 5C &B 7C BE 


10-E 11-D 12-E 13-E 14-B 15-A| 
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4. Analitik düzlemde, denklemi y2—6x olan parabolün 


a 
K 

















“1. © Analitik düzlemde, y:-2x4n doğrusu; y2-6X para- 
bolüne teğet olduğuna göre, n kaçtır? 


2 


1 4 
iri DE E) 5 


sja 


BE Gg 


2. Analitik düzlemde, y-mx--4 doğrusu, y?--6x para- 
bolüne teğet olduğuna göre, m kaçtır? 


3 3 1 1 
A) - B 
a ) > C) ri D) z 








3. Analitik düzlemde, denklemi y?2—9x olan parabo- 
lün, üzerindeki P(1,-3) noktasından çizilen teğeti- 
nin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? . 


A) 2x-y410 
GC) x*y-4-2-0 


B) 4x-3y—12-0 
D) 3x4-y43-0 
E) 3x4*2y43-0 


e i 1 | 
üzerindeki Pİ.) noktasından geçen teğetinin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 6x-2y11-0 


B) 6X4*y—-2-0 
D) 2x-3y41-0 
E) 3x-2y43-0 
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“C) 3x-2y4-6-0 


A) C14) 


a A EE EZ 








Analitik düzlemde, denkiemi y2—6x olan parabolün 
üzerindeki P(6.-6) noktasından çizilen normalinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x-4y46-0 
GC) 2x4y46-0 


B) x*2y4-6-0 
E) 5x—-4y41-0 ü 


Analitik düzlemde, denklemi 
2 İ 
- —X 
y 3 


olan parabolün üzerindeki A(3,-1) noktasından çizi- 


v0 erinin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
ir? i 


B) x-6y-9—0 
D) x-y—4-0 


A) 6x-y—19—0 
C) 3Xx—y—10-0 
E) xt6y43-0 


Analitik düzlemde, y?—4x parabolünün 2X-3y41-0 
doğrusuna paralel olan teğetinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? il 


A) 4x-6y49-0 B) 2x—-3y43-0 
D) 2x-3y41-0 
E) 2X-3y415—0 


Analitik düzlemde, Xty-1-0 doğrusunun y2——4x 
parabolünü kestiği nokta veya noktalardan birinin 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


8) 624) OÇ12) DM1-2) E) (84) 
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9. — Analitik düzlemde, yazix parabolü ile x-12y48-0 | o 13. 
doğrusunun kesim noktalarının koordinatları aşaği- 


dakilerden hangisidir? 


B) (4,1) ve (16.2) 
D) (5,6) ve (8,6) 


A) (3,9) ve (3-1) 
C) (4.2) ve (5-6) * 
E) (2,3) ve (2.4) 


10. Analitik düzlemde, y2--16x parabolünün odağın- 
dan geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç br dir? 
i ç - i 





A)4 B) 8 Cc) 12 D) 16 E) 20 








.rusuna en yakın noktasının koordinatları aşağıda- 
i kilerden hangisidir? 


A) (0,6) B) (0,3) 9 G2.) 


D) (0-3) E) i (0-5) 





/ 11. Analitik düzlemde, y-x2-3 parabolünün y--6 doğ- 15. 








rm rg 





Analitik düzlemde, parametresi 4 olan merkezil pa- 


 rabolün simetri ekseni x ekseni olduğuna göre, 


denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


B) y2—4x - G) y2—Bx 


D) x2—4y E) x2-8y 


A) y?>2x 


. : Analitik düzlemde, denklemi y2-4x olan parabol 


için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Odak noktası F(1.0) dır. 

-B) Doğrultmanı x-—-1 doğrusudur. 
C)  Parametresi 2 dir. i 
D) Dış merkezliği 16 dır. 

E) Simetri ekseni x eksenidir. 


Analitik düzlemde, x-6 doğrusuna ve F(-6,0) nok- 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? sa 


B) y?—-12x “C) y2——-8x 


A) y?—24X 
E) x2-12y 


D) y?-3x 


Analitik düzlemde, x--4 doğrusuna ve F(4,0) nok- 





! : ” tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşa- 

| 12. Analitik düzlemde, odak noktası F(4,0) olan merke- a ek e er 

zil parabolün parametresi kaçtır? z 

A) y 4x B) y?-8x G) ya-t2x 
A)1 B)2 04 D) 5 E)8 D) y2—16x E) yE-82x 

i i 

| | wc 2B. SE 4A SD GA 7A 8C 3B M1-D 12E 136 140 İSA 16-0) 
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B(3,7,-2) 


olduğuna göre, JABJ nin orta noktasının koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ( ,5,-4) B) (3,2,6) 6) (4,.-1,6) 
D) (2,10,-8) E) (1,3,9) 





Şekildeki ayrıtları 1 br olan küpün F köşesinin koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


(0,0,1) B) (0,1,0) 6) (1.0.1) 


D) (0,1,1) E) (1,1,0) 





3. A(1,3,5) 
B(-1,5,7) 
noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A2 B2/3 GaYE Daf E) 42 


.A(8,4,5) 





x 


A(3,4,5) noktası için aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 


A) xeksenine uzaklığı 41 br dir. 

B) y eksenine uzaklığı 5 br dir. 

C) Orijine uzaklığı 5V2 br dir. 

D) (1,2,7) noktasına uzaklığı 2/3 br dir. 

E) (2,1,4) ve (0,5,4) noktalarına eşit uzaklıktadır. 


KOREAN am 498 
KONU KAVRAMA SERİSİ 



































TRENE SL 2 gp — m ri Ni z , i 
- << I3/İİ | UZAYDAVEKTÖRLER........ . o TESTJİ 
Uzayda merkezi M(1,3,2) ve yarıçapı 2/3 br olan e m > a i EE 
; N e S ; N — — ; e - A—(3,1,—6 
kürenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ” ie in 3 9) 
B—(-1,4,6) B-(1,0,-1) 
ğ öre, AB l ğıdakilerden han- olduğuna göre B AB skaler çarpımı kaçtır? 
A) (-2)24(y—3)24(2-1)2-12 al göre, A*-B toplamı aşağı ğ göre, B. ç ? 
B) x24y2422-12 : 

z e ii. A) -7 B) -3 C) 1 D) 5 E)7 
li e i Le A) (1-13) B) (2.-1,-8) C) (2.1.8) | 
D) Hye 212 D) (8,0,-6) E) (0.7.4) 

E) (X11)24(y43)24(24-2)2—12 
> 14. A-(3,-1,4) 
10... Aa) B-(apatb) 
B-(0,-1,2) mr ve 
Aşağıda denklemi verilen kürelerden hangisinin e i A//B olduğuna göre, 2a—b kaçtır? 
merkezi M(-1,2,1) olup yarıçapı 4 dir? olduğuna göre, A--2B toplamı aşağıdakilerden han- 
isidir? 
> A) -10 B) -8 C) -6 D) -4 E)0 
A) X24y242242x-4y472-4-0 
A) (4,4,1) B) (4.-2,6) C) (4.5.-1) 
B) x24y2422-x42y47-16—0 
D) (8-1,4) E) (0,0,6) 
C) Xx24y242245x-4y—5z 10-0 
D) x24y2422-4x42y—-1-0 
E) X24y2422-2x-4y-52-6-0 
15. A-(4,2-1) 
— 
B-(3,k,-2) 
> >2 > > — > 
11. A-2e,te,-3e, ALB 
Be. -e,t3e, olduğuna göre, k kaçtır? 
z 1 
—> 
EN olduğuna göre, AB vektörü aşağıdakilerden hangi- 
AE-3a) ei A)-7 B-5 g- > D-I Eli 
3 B-(atb,c,-1) > > > > > > 
A-B olduğuna göre, a-b--c kaçtır? yi Ga ği vi eN 
S 
i ©) -3e,-2e,t6e, D) 3e,12e,-6e, 
: > > > 
A) -7 B) -4 6) —1 D)2 E)5 E) -2e,*2e,-4e, 
16. A-(1,0,1) 
> 
i > B-(2,3,-1) 
12. AZ(-1,3,4) y e Rİ il 
i NN olduğuna göre, A ve B vektörleri arasındaki açının 
4 a pa iman 
A-(2-3,4) B—(4, 6.2) — kosinüsü kaçtır? 
— z > ğ öre, A. r? 
olduğuna göre, (Ali kaç br dir? olduğuna göre, A. B skaler çarpımı kaçtı 
1 1 1 1 2 
i A B C D E) 
i “ A)14 B) 12 Cc) 8 D) -8 E) -14 ) 6 Iş ) 22 D) 27 5 
A)3V2 B)a/5 2/7 Das E) 42 | i İ 
TA 2E 3B 4B 5D 6C 7A 8D SE 10A 1G İZE İSA AA EE 16-0) 
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1.  İBAYICD 
m(ABE) -81* 
m(EBE) —x 

“ m(BCb) 2x 





olduğuna göre, m(ÂBG) kaç derecedir? 


A)114 OB)117 o C)120 * D)123 o E)127 
2. â ABCD dikdörtgen A D 
TAFLLEFİ 4 
(BF|—|FG| ia 
ÖJEcjx5em OB F Ğ 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A)72JS B)G4j/5 C)s4/5 D)48,5 E)a2 5 


3.  (AEJve (BEJ açıortay 
m(BCD) -110* 
MADO) <60* 
olduğuna göre, 


m(AEB) kaç 





derecedir? 


A) 80 B) 85 G) 90 D) 95 E) 100 


4. O yarım çemberin 
merkezi 


(AD|<|DG) 
m(BAD) -55* 





olduğuna göre, m(ADE) kaç derecedir? 


-A)100 OB)110  G)115 : D)1i20 E) 130 
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aya B) 6 c) 8 











Ayrıtları 1 cm olan küçük küplerden kaç tanesi, ay- 
rıtları 2cm olan büyük küpün içine boşluk Kalmaya- 
cak şekilde yerleştirilebilir? 


D) 10 E) 12 


Analitik düzlemde, A(-3,1), B(-7,-2) noktaları ara- 
sındaki uzaklık kaç br dir? i 


A5 B)sj2 Osj3 Dej2 E7y10 


Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasını başlangıç nok- 
tasına birleştiren doğrunun denklemi aşağidakiler- 
den hangisidir? 


A) ys—3x 
D) yz3x 


B) y--2x 


O) y-x 
E) yz2x 


O merkezli çemberde 
(OCILJABI 

İOE| 25 cm 
|(0C|-7 cm 





olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 


D) 26 


E) 28 
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© GENEL TEKRAR TESTLERİ © bi j GM 
9. Analitik düzlemde 13. Odairenin merkezi 
yandaki şekilde in. 
verilen taralı M(AOB) <0 
bölgeyi ifade m(DOC) -p 
eden eşitsizlik 
sistemi aşağıdaki İAO|-6 cm 
seçeneklerin eee 
ği hangisinde okp150 
doğru olarak 
verilmiştir? 
FA olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 
A) 4x-3ys12 B) 4x—-3y <—12 C) 4x-3ys12 
A) 15x B) 18n G) 20 D) 2ix E) 22n 
—7x—5y<35 —7x-5y<35 —7x—-5y235 
xs0 xs0 xs0 
yso yso ys0 
D) 4x-3y <12 E) 4x4-3ys<12 
7x45y<35 —-7x—5y<35 
xs0 x<0 
yzo yz0 14. Analitik düzlemde, denklemi (xt7)24-(y-5)2k olan 
çember y eksenine teğet olduğuna göre, yarıçapı 
kaç br dir? 
10. ABCD yamuk A D 
(BEJ, |AE| açıortay IN 
A)5 B) 7 c)9 D) 16 E) 25 
(FEWLECI ) ) ) ) ) 
F 
JAE| <5 cm A 
13 b 
BF|-— c Za 
lr B e 
olduğuna göre, |BE| kaç cm dir? 
A) 12 B) 13 G) 15 D) 17 E) 20 
15. A,0O,B doğrusal G 
> m(AOD) — m(EOC) 
11. mABC)—-45 A — Za E 
e m(DOE) < m(BOC) 
AB|-4v2 
JABİ Gi (DC||0C|42 5 
AD|JAC|-5 cm 
anla M2 (OD|-8 cm B 
olduğuna göre, 
(BD | kaç cm dir? A o B 
A olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 
B D Ğ 
A) 12 B) 15 6) 17 D) 20 E) 25 
AE BS O z D) NI Eyi ) ) ) ) 


12. Analitik düzlemde, x ekseniyle pozitif yönde 135 lik 
açı yapan ve y eksenini ordinatı 4 olan noktada ke- 
sen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


16. Hacmi 367 cm? olan kürenin yarıçapı kaç om dir? 
A) -y4-x-4 e 
D) -y-x-4 


B) yrxs4 C) y-xs6 e 
E) -yax--4 A)1 B) 2 o) 3 D) 4 > 




















14-B 
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1-A 


























1. © ABCDE düzgün beşgen A 


CDF eşkenar üçgen 


olduğuna göre, B E 


m(AEF) kaç derecedir? 


C D 


A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 


2. ABC eşkenarüçgen i A 
(DC|-—2JAD| 
/BC|-12 cm 
olduğuna göre, 
IBD| kaç cm dir? 
B 12 G 


o) yss E) Y57 








A)y61 B)2/15 


D) 47 


3. o O merkezli çeyrek A 
çemberde 


IKCILJ0B| 
10C||BC| 
|KC| 33 cm 


n n 
(0) C B 


olduğuna göre, |AO| kaç cm dir? 


A4 B6 O4jz Dejz 


E)6y3 


4. ÇapıZü0cmolan 
çemberde 


JEKJL(ABI 
(EKLLİDGİ 
JAB|<12 cm 
İDCJ16 cm 





olduğuna göre, |EK| nin alabileceği en büyük de- 
ğer kaçtır? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
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Analitik düzlemde 
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e 9. 13. Şekildeki dikdört- A D 
mü genler prizmasın- 
yz4 da 
doğruları ile eksenler arasında kalan bölgehin alanı TREE 
kaç br? dir? JAE| 25 cm 
— Ze FG|4V3 cm e ) 
A)6 B)8 C) 10 D) 12 E e | il 
4 |(ekj-4V/2cm F 3 Ğ 
(. durum 11. durum Ni Ni N 
olduğuna göre, |EH| kaç cm dir? 
İçinde su olan yüksekliği 12 cm, taban yarıçapı 
NY3 cm olan dik silindir şeklindeki kap 1. durumdan |. 
duruma getiriliyor. Buna göre 1. durumda suyun yük- A)2 B) 23 c)3 DB E)4 
e sekliği kaç cm dir? 
Analitik düzlemde 
d, : 2x—y44-0 A)7 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 11 
d, :3X12y-1-0 
, N 14. Analitik düzlemde A(-1,3) ve B(3,4) noktalarından 
doğrularının kesim noktasından ve koordinat baş- geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
langıcından geçen doğrunun denklemi aşağıdaki- sidir? 
lerden hangisidir? 
A) ys—2x B) y--—x & 10. Analitik düzlemde y A) 4ytx-13 B) 4y-x-—13 G) 4ytx—12 
) ys2x A(I,A) ve B(7.4) D) 4y-x-12 E) 4y-x-13 
D) y&x E) ya3kx olduğ ” 
ğuna göre, 
|AB| kaç br dir? AÇI, 4) B(7, 4) 
JAB|-JAC| 
X 
z JADJ|DC| 
ABC üçgen A A)3 B) 4 C)6 D)7 E)8 (AB|-10 cm 
JAB|—JAC)| /(BC|12 cm 
—— 
m(BAD) —-a 
— B 12 C 
M(ADC) —-a-40* 
m(DAC) 859 B olduğuna göre, Alan(BDC) kaç cm? dir? 
11. : Analitik düzlemde, denklemi (x*ta)2--(y-a)2-4 olan 
olduğuna göre, « kaç derecedir? li merkezinin apsisi 3 olduğuna göre 2a*5 A) 20 B) 22 o) 24 D) 26 E) 28 
açtır? 
A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 A) 11 B) 9 C)7 D) 3 E) -1 
16. 
ABCD paralelkenar A D 
IDC|4JED| 12. |JABJ-6cm 
IBFJ|FG)| | IBC|58 cm — e 
i | |(AC|10 cm z 
olduğuna göre si — 
Alan(ADE olduğuna göre, Şekilde ABCD dikdörtgeni ve onun iç bölgesinde bulu- 
EF, Oran! | ba ak nk nan EFGK dikdörtgensel bölgesi gösterilmiştir. İki bök 
Alan(ABF) x cm dir? genin arası 4 m dir. İki bölge arasındaki arazi çimlen- 
kaçtır? li dirilmiştir. |EK| 12 m, |KG|-5 m olduğuna göre, 
İ çim ekilen yüzeyin alanı kaç m? dir? 
| 
2 ! A) 25 B) 20 C)15 D) — E) 12 
A) — BE alel Di g5 2 A)150 OB)iso OCjiso ODjiso E)200 
3 5 6 
İ 
j LA 2D 3B 4C 5D GA 7G BA SE 106 1E 12A İSE 14E 156 ISE 
GEOMETRİ SO | | ar 
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Analitik düzlemde, 
— 


A-(2,-1) 


B— lk 


olduğuna göre, A42B vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) (1,0) B)(01) O) (14) “D) (1,5) E) (3.-2) 


ABC üçgen A 
(ADJ açıortay 
(DEJLJACI 
JAB|—5 cm 
İDE|4 cm 





B D C 
olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 
A)8 B) 10 C) 12 


D) 16 E) 20 


ABCD dik yamuk A 8 D 
(AD|-3 cm 
JAB|6 cm 
(BC|-7 cm 


B 7 C 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A5 BSM2 Oz2Yi3 Days pa 


AB,CveDnokta- a ç 
larında çemberle- **“— 
re teğettir. 








m(GME) -100* 


M küçük 
çemberin 
merkezi, 

Genlerlei birbirine E noktasında teğet olduğuna göre 


m(DKE) kaç derecedir? 


, 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 
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 TEST/ / —— <<  . TES3 


Analitik düzlemde 
y eksenini A(0, 2) 
noktasında kesen d 
d doğrusunun, 


ys-i 


doğrusuna göre 
simetriği olan 
doğrunun y ekse-  . z 
nini kestiği nok- do 
tanın ordinatı 

kaçtır? 


E) -7 


Analitik düzlemde 

(k--1)x-3y--6-0 

—kx#-6y—1-0 

doğruları birbirine paralel olduğuna göre k kaçtır? 


A-Z B) — e) Be E)2 


O çemberin merkezi 


m(AOB) -20* 


m(DOC) -55* 
m(EOF) —45* 


çemberin çevresi 48 cm 





olduğuna göre, 


A8|-ÇB)| ER) toplamı kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 





Sanal bir analitik düzlemde bir karıncanın hareket ettiği 
(ACIJ yolu şekilde gösterilmiştir. Karınca A noktasından 
B ye, oradanda C ye gidiyor. |AB|-| BCİ 


olduğuna göre, C noktasınıri apsisi kaçtır? 


D) 20 E) 22 
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9. 


10. 


11. 








Bir taban ayrıtı 14 cm T 
olan kare tabanlı dik 
piramidin yüksekliği 
24 cm olduğuna gö- 
re, yan yüz yüksek- 
liği kaç cm dir? 


A B 
Cc) 20 


A) 25 B) 24 


AB doğrusu O, ve 
O, merkezli çem- 
berlerin ortak dış 

teğetidir. 


JO,F| 8 cm 





|O,E| 3 cm 


JEF| 2 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 


ABC üçgen A 
D, E, F üzerinde 
bulundukları kenar- 
ların orta noktalarıdır. 
DEF üçgeninin çev- 
resi 15 cm olduğuna 
göre, ABC üçgeni- 
nin çevresi kaç cm B E Cc 
dir? 


D E 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 45 


12. ABC çeşitkenar üçgen A 


| 1B 2-B 3-C€ 4A 5B 6B 7C< 8G 


(ADILJBCJ 
(BC|-18 cm 
olduğuna göre, 
|DC| aşağıdaki 


değerlerden 
hangisini alamaz? B D C 





A) 1 B) 5 c)9 D) 11 





13. 














TEST /3 


ABCD kare A D 
AEFD paralelkenar 
JEFİ 9 cm 


olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 
B E GC F 


A) 27 B) 30 GC) 36 


ABC üçgen A 

JAB|-|AC| 

(BD|>|DC| 

olduğuna göre, 

ADB nin alabile- 

ceği en büyük 

tam sayı değeri (OB D C 
kaçtır? 


Analitik düzlemde A(-6,1), B(8,-13) noktaları veriliyor. 





olacak şekilde (ABJ doğru parçasını içten bölen 
C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

D) (2.-5) E) (0,5) 


A) (0-5) B)(0,-6) C) (1.-5) 


16. Bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan küpün hacmi kaç 


cms tür? 


B) 60 C) 64 D) 72 E) 90 








10-8  11-C 12-0 o13-C 14-D 15-A o 16-C 
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en çok kaç bölgeye 5. Şekilde birbirine özdeş K G 
ayırır? kareler verilmiştir. 
İGEJNBEJ JE) ” 
A)3 B) 5 c)8 D) 9 E) 12 IKC|—2/5 cm ği 
> 
B C D E 
olduğuna göre, özdeş karelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 
2. — ABC üçgen A i 
A) 10 B) 12 6) 16 D) 20 E)3 
(ADJ ve (BEJ açıortay 4» / ie 
İABİ—|DC| 9 
JAG|-9 cm 
1BD|4 cm ZöS 
B 4 D Ğ 6. oOmerkezli çemberde 
olduğuna göre, JAEJ oranı kaçtır? IOAJ8 cm 
. JED| — 
m(OAB) -30* 
3 4 5 6 7 olduğuna göre, taralı 
A) > B) — ©) > D) D E) e bölgenin alanı kaç cm? 
dir? 
A) 521-173 B) 64n-19/3 g 64n-48.J3 
3 3 3 
D 64n-40/3 p 65n-48./3 
3 3 
3. o ABdoğrusuçem- 
berlerin ortak te- 
ğetidir. 
|AB|-12 cm 
IDG|9 cm 
7.  İCD,JABIçaplı 
yarım çembere D 
N N , i teğet 
olduğuna göre, |TC| kaç cm dir? 6 
JAC|3JBG| 
3 5 
A)1 B) — 02 D)— 3 DC|-6 
) li ) lir E) IDG| 6 cm A B Cc 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A3 Baja C)3/3 Dj 4J3 E)sja 
4. E,ABCD eşkenar A D 
dörtgeninin köşegen- 
lerinin kesim noktası 
(EHJLJBCJ 
JBH|-6 cm 8. Analitik düzlemde 2. bölgede bulunan A noktasının 
x eksenine uzaklığı 3 br, orijine uzaklığı 5 br olduğu- 
İEHİ 2/6 cm na göre, A noktasının koordinatları aşağıdakilerden 
$ ei hangisidir? 
olduğuna göre, 2 si Li 
eşkenar dörtgenin çevresi kaç cm dir? 
A) C4,3) B) (3,4) 6) 62,4) 
A) 32 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42 D) 5,3) E) (4,.-3) 
<3 438 - 
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1. © Uzayda faklı üç düzlem uzayı 
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13. Gnoktası 














9. Analitik düzlemde y m el 
|ACI—İBCİ ağırlık merkezi il 
GC«-4,3) olduğuna A (ABILJACI 
öre, AB doğrusu- 
Di denileni aşa- C(-4,3) (AGILIBDI 
Ni ğıdakilerden hangi- |GD|-3 em P 5 
z sidir? | 
B ? olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
i Esy2 
A) 4y—3x424-0 B) 2y43X424-3 A)s/2 Bejz o7zja Dajz Ez 
GC) 3y-4x424-0 D) 4yt3x*24-0 
ee 14. Analitikdüzlemde y 
A(0.-3), B(-6,0) 
olduğuna göre, 
aşağıda verilen B(-6, 0) , 
noktalardan 
hangisi Ni 
10. Analitik düzlemde, merkezi M(5,-2) yarıçapı 2y3 AB alna A0,-3) 
br olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- üzerindedir? 
sidir? 
— 6) C2.-2 
A) 6-5)24(y12)12 A) (<1,-2) B) (-3.-1) ) ) 2-2) 
pe —3,— 
B) (X—2)24(y45)2- 2vV3 D) (<5.-1) E 
C) (X—2)24(y45)2-12 
D) (eraeriy-sP- 23 15. Şekildeki dikdört- A D 
— genler prizmasın- 
E) (X12)24(y-5)7-12 çe |, 
IDL|s4 cm B 
JEF|-6 cm L 
JKFJ8 cm 
11. Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 6 cm olan dik silin- F 5 K 
Ml ii olduğuna göre, Alan(AEK) *Alan(DKL) toplamı kaç 
cm? dir? 
A) 487. B) 48 C) 24n D) 24 E) 32n 
A) 30 B) 32 Cc) 34 D) 36 E) 38 
16. A 
12. 
B 8 D 4 G 
ABC üçgen, (ABJLJADI, m(ABC) -m(DAC) 4-m(ACD) 
> D) -120* i 
e (BD|-8 cm, |DC|-4 cm olduğuna göre, JAC| kaç 
|ACJ.IBD|—16v3 cm? olduğuna göre, Alan(ABCD) cm dir? 
cm? dir? 
A8 Baja C4ajs Do E) 5/2 
A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
z - 16-C 
GC 2-A 3-E 4-D 5-C 6-C 7-B 8-A 9-E 10-A 11-A 12-A 18-E 14-C 15-B ğ 
- - . 
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İ. Birdışaçısı24”olan düzgün çokgenin köşegen sa- 5. 


yısı kenar sayısının kaç katıdır? 


A)2 B)3 








Cc) 4 D) 5 E) 6 
2. — ABC eşkenar üçgen A 
LEFLLJACI 
(ED) 1 (BG) 
İAEJ1 cm 
İDC|2 cm 6. 
B D 2 G 
olduğuna göre, IBF|-4JBD| toplamı kaç cm dir? 
A)6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E)8 
3 . pi 7. 
. er DR A 27 D 
M(BDE) - m(EDG) 
m(DEC) -60* 
İDE|-8 cm 
ZN 
B E G 
olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
4. o TABJLjBGJ A 
JAC| 213 cm i 8. 
lAB|—xcm 
JBC|y cm X 2y13 
Xİ—y2 20 cm? 
olduğuna göre, 
y kaç cm dir? B y C 
Az2/2 B4 osb D)6 E4B 
e a 440 
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A EO g z 
Çemberde 
|DP|-2JPC|42 
JPB|-9 cm 
IPAJ 16 cm 
olduğuna göre, 


İPC| kaç cm dir? 





A)8 B) 10 


6) 12 D) 14 E) 16 
Analitik düzlemde 
y—xs0 
V3x—3y49-0 
doğruları arasındaki geniş açı kaç derecedir? 
A) 165 B) 150 C) 185 D) 120 E) 105 


Analitik düzlemde 
ABCD kare 


A(0,4), B(1,0) 


olduğuna göre, 
OD doğrusunun 
denklemi aşağı- 
dakilerden hangi- 
sidir? 





, 


Analitik düzlemde, A(2,-3) noktasından geçen mer- 


kezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (42)24(y-3)24 
B) (-2)24(y43)2-13 
CO) x24Hy2—13 
D) X4y2-g 
E) x4y2-5 
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13. 
9. Merkezleri A 


ABC üçgeninin 
köşeleri olan eş 
daire dilimleri 
çizilmiştir. 


D teğet noktası 














Bir ayrıtı 

4,3 cm olan küpte, 
tepe noktası A olan 
EFG tabanlı pirami- 
din hacmi kaç cm3 tür? 




















ABILJECI 
(ABILI i — ” | N 
JAB|12 cm 
(BC|-16 cm olduğuna göre, taralı bölgenin alanı A) DAJE B) 28/8 c)32y3 D) döl pa ŞE 
kaç cm? dir? 
A) 96-18n B) 96-167 C) 98-187 
D) 96-147 E) 100—18x 
Ü A 14. Analitik düzlemde d, doğrusu A(1,1) ve B(3,5) nok- 
e talarından d, doğrusu C(-1,3) ve Df(k,-6) nokta- 
ia D larından geçiyor. d, 1d, olduğuna göre, k kaçtır? 
BW/I(DE 
roi N 18 D) 17 E) 16 
ma di A) 20 B) 19 Cc) 
IDE|<12 cm 
B E C 
olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 
D) 22 : 
m ii Gü i 15. ABCD eşkenar dörtgen 
C(8,0), D(5,4) 
olduğuna göre, 
11. ABCDikizkenar A 2E D Alan(ABCD) kaç 
br? dir? 
(EFJLİBC| 
-JaB|s|JDc| İ 
E) 20 
maa A) 12 B14 o 0)16 D) 18 ) 
|FC| 7 cm B z 7 C 
Alan(ABCD)—54 cm? 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A)6 B6EJ2 G7 Daj2 E)9 16. 
12. ABCD paralelkenar A 10 D 
(DELLAFI 
m(ÂDE) - m(EDG) 
|AD|10 cm Şekilde verilen satranç tahtasında beyaz in ile 
ps4 B E 4 F G siyah atın bulunduğu kareler arasındaki uzaklı kaç 
JEF| 4 cm 
olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? -br dir? 
a6 Byaa osys D3sv3 Eav7 
A) 24 B) 28 C) 32 D) 34 E) 38 
-c 140 15-E 16-B 
“E 2A 3C 4B SA GA 7C 8G SA 10B ii-A 12D 13€ 
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İ. © Yandakigrafikte 
içindeki suyu 
boşaltılan 
bir havuzdaki 90 
su miktarının 
zamana göre 
değişimi 
gösterilmiştir. 


Su miktarı 
(m3) 


Zaman 
12 (saat) 


Bu grafiğe göre, kaçıncı saatten sonra havuzdaki su 
miktarı 60m3 ün altına düşer? 











5. Analitik düzlemde, 2X4y—-2-0 doğrusunun x—-1 


doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y-2x46 
D) y-2x4-10 


B) y-3x-6 
E) y>3x4-8 


A)3 B) 4 G) 5 D) 6 E)7 
2. A,O,D doğrusal B 
(0B1J0C | G 6. ağ düzlemde, (a-2)x—(a4-1)y—2a4-5-0 doğru- 
De ya arının geçtiği sabit nokt isi 
a çtiğ anın apsisi kaçtır? 
olduğuna göre, A O D A) -9 B) -7 6) 7 D) 9 E) 12 
m(AâOC) kaç derecedir? 
A) 144 B) 140 C) 136 D) 132 E)128 İRİ 
3. ABC üçgen A 
IDEJ/1BCJ 
Alan(DECB) -8Alan(ADE) D E İsi 
7. Analitik düzlemde, 2x-y4-6—-0 doğrusunun eksen- 
IDE| 5 cm leri kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç br dir? 
olduğuna göre, i 
(BCJ kaç cm dir? 4 N A2J5 Bi3/5 o4/5 Ds E) 6/5 
A) 10 B) 12 GC) 15 D) 18 E) 20 
4. o ABCDEF düzgünaltıgen A F 
JEK|JFK|1 cm iç 
olduğuna göre, 1 
JCK| kaç cm dir? B E 8. Analitik düzlemde, A(m-9,m-—6) noktası x ekseni 
üzerinde olduğuna göre, A noktasının y eksenine 
uzaklığı kaç br dir? 
G D 
A) y/13 B)j14 G) y15 D4 EB .17 
) ) A)6 B) 7 C)8 D) 9 E) 10 
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C) y-2x48 
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9. ABCDkare A 2 E 8 D 
Dn 
IBrjLircj 
IEFLJADI 
JAE|—2 cm > 
: JED|58 cm 
B G 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? 
A)8 B) 7 G) 6 D) 5 E)4 
10. A-(24,.-1) 
3 
B-(0,-2,1) 
— — : 
olduğuna göre, A*-2B toplamı aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) (4.4.1) B) (4.-2,6) G) (2,-1,0) 
D) (2.-3,0) E) (2.-3,1) 
11. ABCD paralelkenar 
m(ECD) —40* 
JAB|JEG| 
JAE|-|DG1 
B C 
olduğuna göre, m(AEB) kaç derecedir? 
A) 35 B) 40 GC) 45 D) 50 E) 55 
12. Taban yarıçapı2 cm, 


yüksekliği 29 em olan dik si- 
7 

lindirin Si su ile doludur. 

5 

40cm3 kadar sıvı ilave edilir- 


se, silindirin yüzde kaçı dolu 





olur? 


A) 90 B) 80 G) 70 D) 60 E) 50 











13. (DOJLİBCJ D 
TADILJACI 

|(AB|<JAG| 

JAD|-4 cm 8 
İDC|-8 cm 


olduğuna göre, 
Alan(ABC) kaç 


2 dir? 
cm > 


A)6/3 B)a/3 O10/3 D)12/3 Ey16j3 


14. ABCD dikdört- D 
gen, A daire diliminin mer- 
kezi, taralı bölgelerin alan- 


ları S, ve S$, dir. E 
|AB|-4 cm 
İDE|-|BF|2 cm 


olduğuna göre, 
S,-S, farkı kaç cm? dir? 





O, ABCD karesinin iç teğet 
çemberinin merkezi. 
|OK| 2 cm 


olduğuna göre, taralı böl- 
gelerin alanları toplamı 
kaç cm? dir? 





B C 
B) 8-21 


D) 10-2x 


A) 8-r 


16. Bir küpün tüm 
yüzeyleri boyan- 
dıktan sonra şe- 
kildeki gibi küçük 
küplere ayrılıyor. 
Küçük küplerin 
içinde sadece 
bir yüzeyi 
boyananların 
sayısı kaçtır? 


A)8 B) 6 Cc) 4 D)2 E) 1 





1-B 2A #-C 4-A S-A 6-B 7--B 8&D 9-C 10-E 11-A 12-A 13-D 14-D 15-B 1 6-3) 
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1. Analitik düzlemde, denklemi x24-y2 a e 
: z XY 16x—-2y49-0 Analitik dü 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? alitik düzlemde 9. ABCD yamuk A D 13. Çemberde 
X4y4 
JAĞINIBDIKLE) IPBJNIPDJsHP) 
—2Xx1*-y-4-0 
A) B)2 C)4 D)2y/6 27 ii ki 1BC|-2JAD| /IPAJ-2 cm 
oğruları ile x ekseni 3 i 
a ni arasında kalan bölgenin alanı Alan(DEC)—9 cm? (AB|-(CD|4 cm 
A)20  B1 | ğ — 
. ve Ele D) 14 E) 12 ği olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 
2.  MADB)-m(8Do) 
A pa pa ir? 
İse) a A) 14 B) 16 c) 18 D) 19 E) 20 olduğuna göre, |PC|J kaç cm dir? 
> 1 
|AB|<10 cm A) 1 B)2 c) 3 D)4 E)5 
(BD|-20 cm 
BÜ E>D 
10. ABCD,CEFKve A D Ni 
Analitik düzlemde, A noktasının x ekseni 5) KLMN kare 14. m/BAC) -90* olan ABC üçgeninde hipotenüs uzun- 
a p ğ Ni , ine göre simet- uv a e e 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? Ke BL 1) olduğuna göre, orijine göre si- JEF|5 cm > 5 E luğu 8 cm, |JAC|-4 cm olduğuna göre, h, kaç cm 
an noktanın koordinatlar. ğidaki dir? 
p hangisidir? Iı aşağıdakilerden |MNJ—4 cm iç 
A)10 B)3vy10 
) O4MB5 De Et1ob (BK|-12 cm | 
A) (4,1) B) (-4,-1) Oi İ ii | A)2 Baja 4 Daja Ea,3 
Eg D) (1,4 
Ja) 8) 614) olduğuna göre, A ile M noktaları arasındaki uzaklık 
kaç cm dir? 
3. ŞekildeKL,Bnok 
' — 6 KE 
tasıda çembere > AYTI B 2 OZ DJ EB) 5y3 15. ABCD paralelkenar 
teğet. i A D 
(ACI LJBD| (BEJMAFI1K) : 
JBE|-JED| |DE|#|FC|3JEF| : 
m(KBA) — 759 |EK|4 cm 
NE 7 olduğuna göre, 
. 2 . 2 
TL. Yüzey alanı 367 cm? olan kürenin hacmi kaç cm3 11. Analitik düzlemde, 3x *y-av3 <0 doğrusunun e ü i 
N N AŞ tür? x ekseni ile yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? 
olduğuna göre, m(BAC) kaç derecedir? A)8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
A)45n o B)42 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 )â2r  O)86r Döğr E)sör A) 60 B) 45 Cc) 30 D) 22,5 E) 15 
16. Birim karelerden 
: oluşan şekildeki 
4. OTABI çap D ” 12. Analitik düzlemde, t gerçel sayı olmak Üzere A noktasından ha- 
DA|-IDG rekete başlayarak 
İDATTEGİ xs21-1İ önce B ye oradan 
İAC|-8 cm yzt13 C noktasına giden 
(BC|-4c bir karınca toplam 
z4cm parametrik denklemleri ile verilen doğrunun denkle- kaç br yol katet- 
İn mi aşağıdakilerden hangisidir? miştir? 
8 C 4 B i 
dilüe İDE tak 8. ime yarıçapı 4 cm, hacmi 80x cm olan dik silin- 
irin yüksekliği kaç cm dir? A) x-2y47-0 (— B)x#2y-7-0 oC) x-2y-7-0 z 5 
A J — y29 E)— 29 
A)GY/3 B)SJ2 Css DAjZ Baya A e e e 
A)4 B) 5 Cc) 6 D 
)7 E)8 
—— z 2C 3B 4E BE &D 7C 8- z 10- 11- z -B 14E 15C 16-B 
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e. İ GENEL TEKRAR TESTLERİ 
i B 5. JABJıfacj | 
APYER KÖRNLİĞAB A i , 13. Analitik düzlemd 
m(ÂB) -m(ĞD) 180 a e DİLO | | 9. ICD,(ABiçaplı ME 
— | yarım çembere il Ni 
İABJ-8 cm (BD|-1 cm teğet d,:3Xx*y41>0 | 
|CDJ12 cm (DC| -5 em m(AGb) -36* d, : 6x4-2y—18-0 





N öi G i 
Mi va A B GC olduğuna göre,d, ved, doğruları arasındaki uzaklık 
kaç cm dir? ” B İ Dp 5 ce . Pe olduğuna göre, m(DAC) kaç derecedir? kaç br dir? 
olduğuna göre, |AC|?— |AB|2 farkı kaç em? di | 
, ç cm? dir? 
AS BaJı8 8 Di Bas 
3 
| o a a asi Bİ oejfı Dİ E Yad | 
A) 36 B) 32 C)28  D)24 E) 22 2 2 





2. o ABCDkaresininiçine 


A,B, C ve D merkezli 10. |AB|—(2x*2)cm A 


6. o Düzlemde bir noktada ğ 
n uzaklığı en fazla 7 cm olan 14. Analitik düzlemde, A(-5,4) noktası veriliyor. x ek- 


Kaıpm nokia irmiği sel sa adakilemlan ia i (BC|-(8x-1) cm seni üzerinde A ya en yakın nokta B, y ekseni üze- 
JAC|16 cm 2x4 16 rinde A ya en yakın nokta C olduğuna göre, |BC| 
sl kaç br dir? 
A) Yarıçapı 7 cm olan çember B < 
| 3x-1 
B) Yarıçapı 7 cm olan daire | 
| A2 Bs G6 Da Es 





olduğuna göre, x'in alabileceği en büyük ve en kü- 


C) 15 cm uzunluğunda doğru par 
gru parçası cük tamsayı değerlerinin farkı kaçtır? 


olduğuna göre, B 
taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? D) Kenarları 7 cm olan kare 





E) Yarıçapı 7 cm olan içi dolu küre 

















A) 16-4n B) 16-3x C) 16-27 D) 16-x E) 18-23 | i A) 14 B) 12 C) 10 D)8 
15. ABCDdikyamuk A >» p 
—— fe NA 
m(ADC) - 135” 
7. o ABCD dikdörtgen 
e AD|-2 cm 
3. Analitikdüzl Afa D 2 
Bea LAETLİBEJ ü e 
AC ve AO doğruları 11. ABC üçgen (DC|—5V2cm 
A noktasında (BC| -2|DC| (DEJL (EC) 
kesişiyor. JAE| <3 cm pa > olduğuna göre, 
3 - m(ACE) <m(EDB e) 
Alan(BOC)-16 br? ele en çil |BC| kaç cmdir? og 
Alan(AOB)-8 br? ve |BD|—5JEB| 
olduğuna göre, 
C noktasının taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? JACI <8 om A)9 B)7 G) 1 D)6 E) - 
apsisi 8 IBC| 25cm ö 
olduğuna göre, A) 50 | ği 
2 immele denklemi aşağıdakilerden hangi- e ©) 46 D) 44 E) 42 olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 
ir? İ 
A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 
A) 2y4x—8-0 B) x*2y--8-0 C) 2x43y0 | 16 
N 5 kildeki 
D) 3x4-2y0 E) 4x43y-0 , il ğ 
i 8. & ABCD eşkenar dörtgen dikdörtgenler 
A D i prizmasında 
TAEJLJDGJ A |KL| 8 cm 
İDE|3 cm E IDL|<4 cm 
E — : e 
4. Analitik düzlemde, d a kle ei ; 12. Ana doğrusu 20 cm, taban yarıçapı 5 cm olan dik olduğuna göre, 
Sere in aç enklemi xy $8X-4y 4k-0 olduğuna göre, z koni açıldığında, yan yüzeyinin oluşturduğu daire AFI k dir? 
Mi çember y eksenine teğet olduğuna göre, k kaç- vr diliminin merkez açısı kaç derecedir? .lâr| kaç cm dir? pi / 
B C 
Bai B) -2 A | A)120 OoOB)9Oo o(©75 D6O E)s0 A7JE Bej5 Osj5 Das E3,5 
) - Cc) 0 D) 2 E)4 )y10 B)2/10 O)3y/i6 Da fö E) 5/10 
ERİDİ ZİR ER a İ gi Ni RE : R 4 N Si a Z ii 5 : - 
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kia San m a a a EEE İİ ME EAT KN EE e e zi e e e am m 
e Bale TEST /9 l GENEL TEKRAR TESTLERİ TEST /9 
. noktası i —— 
” ELON A 5 ; 
e Ke izli i i 9. O çemberin merkezi 13. Cisim köşegeninin uzunluğu y101 cm, yüzey alanı 
, em- i > ” — pi m 
berinin iel. : D .. | JEDJL (ABI 188 cm? olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ay- 
JAC|-15 i rıtlarının uzunlukları toplamı kaç cm dir? 
sü 15 | |AC|-3 cm NM: il 
JBD|9 cm CD|6 cm 
B e Vİ | A) 17 B) 34 G) 51 D) 68 E) 85 
K G E L' EE DR olduğuna göre, 
A A ii : 
B 9 0B| kaç cm dir? D 
— il D G ABC — DEF, TAK) L(BCI, IDLJ 1. JEF), 2JAK|—5JDL|J | kaş 
uğu i 
guna göre, |AD| kaç cm dir? |BC|-20 cm olduğuna ağ ji 
guna göre, JEF| kaç cm dir? A) 15 B) 12 C) 8,5 D) 7,5 E) 6,5 
A)7 i 
) B)8 c)9 D) 10 E) 12 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 
14. Analitik düzlemde, V3x4y-10 doğrusuna uzak- 
lığı 3 br olan y ekseni üzerindeki noktanın ordinatı 
6. ABCD paralelkenar 10. Bir karenin iç bölgesinde bir nokta alınıyor. Bu nok- aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
N A D tanın karenin tüm kenarlarına uzaklıklarının toplamı 
(BD) köşegen 8 cm olduğuna göre, karenin alanı kaç cm? dir? M8 B7 g6 DS g4 
5 TAFINTAE|SKAJ 
. o Analitik düzlemde X2-4-y2--6x-2 pi : 
, m -2y4*m-0 denklemi m İDE|JEC E 
nin hangi değeri için bir nokta belirtir? ii : i 2 me Glee Olea e 
-)|Fc 
IKL|7 cm B F 
A) -6 B) —-3 C)5 D)7 E) 13 , C 
olduğuna göre, |KD| kaç cm dir? 
A)3 B)4 C) 5 D) 6 57 11. ABC eşkenar üçgen A 15. Analitik düzlemde, ve 
ADI SJAB| (A0) L/BOJ 
m(BAD) -10* |BO|-2JA0| > 
5 : AÇ-1,5) 
7. Odairediliminin merkezi B il göre, 
İZ e : x 
3. eli Kale Xt2y-6-0 doğrusunun geçtiği IBCJ 1 JOAJ m(BCD) kaç derecedir? O 
isi ordinatına eşit olan nokta i —< 
ai e D olduğuna göre, B noktasının koordinatları aşağıda 


kilerden hangisidir? 





” - IBC|—-2/3 cm .A)S B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 
A)2 B)- 
) pi 03, D) 5 E)4 olduğuna göre, taralı Be Kk RG) a eee) vey kile) 
bölgenin alanı kaç , , , i , 
cm? dir? 
nr 
A) -2y3 B) 8x- (3 12. A 
16. İçiçe geçirilmiş 
8 F 
D) —-y3 Z yükseklikleri 24 cm olan 
> 3 iki dik silindir şeklindeki 
D kaptan içtekinin içinde 
4. iin N ptan iç ç 
GM düzlemde, il 18 cm yüksekliğe kadar 
La d, doğruları su vardır. Diştaki silindirin 
şekilde verilmiştir. K çapı içtekinin iki katıdır. 
Buna göre, d, ved, 8. Omerkezli çemberde A B ; Ğ İçteki kabın tabanında bir 
e delik açılıyor. Son du- 





doğrularının kesiş- 
tikleri noktanın 
koordinatları 
aşağıdakilerden 


rumda iki kabın arasın- 
daki boşlukta biriken suyun yüksekliği kaç cm dir? 


(içteki kabın kalınlığını önemsemeyiniz.) 


m(BCA) —30 


JAB|—4 cm ABCD deltoid E, F, K üzerinde bulunduğu kenarların 


orta noktalarıdır. |EF|.|FK|—14 cm? 
olduğuna göre, 














h isidir? 
ii çemberin çapı olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
kaç cm dir? 
2 B)4 Cc 6 D)9 E) 12 
A)(2.3) B)(3.2) GOj(4s) D 42) E)(84) C | A) 14 B) 20 Cc) 28 D) 42 E) 56 2 
, z G 
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an e em MİR RESİ KEİİ 


1. ABC üçgen 
(BDI âçıdrtay 
(AD|-3 cm 
İDC|-2 cm 
JAB|-(x44) cm 
İBC|—(x42) cm 





B Xx-2 C 


olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 * D) 15 


C) 14 E) 18 


2.  mABO)-30 
İAB|-8 cm 


(BC|-63.cm 8 


olduğuna göre, 
JAC| kaç cm ZN 
dir? B 63 C 


AZI B)4J7 o: y7 D3Y7 2/7 


3. Analitik düzlemde, 
d doğrusunun grafiği 
şekilde gösterilmiştir. 
Buna göre, d doğ- 
rusunun üzerinde 
apsisi ordinatından 
2 fazla olan nokta- 
nin ordinatı kaçtır? 





4. Analitik düzlemde 
2X-3y45-0 
3X4-2y-3-0 


doğrularının açiortay doğrusunun eğimi, aşağıdaki- 
lerden hangisi olabilir? 


KONU KAVRAMA SERİSİ “a 





Kii ey NY Ki MAZİ 








e m e e 0... İRSİ/10 


5.  Analitikdüzlemde 
A(0,4) 
B(4,0) 
olduğuna göre, 
Alan(AOB) kaç 
br? dir? 





A)4 B) 8 C) 10 


D) 12 


E) 16 


6. Analitik düzlemde, A(-1,4) noktasının x ve y eksen- 
lerine uzaklıklarının toplamı kaç br dir? 


7. ABCdiküçgen 
B ve C merkezli eş 
çember yayları D 
noktasında birbi- 
rine teğet 


JAB|s4 cm 





|AC|-2/5cm 8 D e 


olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 


cm? dir? 
va 5 97 tiz 
A) — B)27 og DX pir 
ri ) ) 5 ) 7 ) ri 


8. Analitik düzlemde, - 


(m-1)x243y27—(m—2n)xy--6x-12y—1-0 


denklemi bir çember belirttiğine göre 3m--2n ifade- 
sinin sonucu kaçtır? 


40 El 08 D) 12 E) 16 
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9. TACILBCI 
TADILIDE| 
m(BAD) - m(DAĞ) 
m(ABE) za 
M(BDE) -B 





g D C 
olduğuna göre, &. nın $ cinsinden değeri aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 90-2B B) 90-6 C) 90-3B 
D) 4548 E) 180-3$ 
10. ABCD yamuk A 4 D 
ABE eşkenar üçgen 
|BE| 6 cm 
JEC|-2 cm 
JAD|J4 cm 
B 6 E 2 C 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A)1a/3 B)16/3 C)18j3 D)20/3 E)22y,3 





11. ABCDkare, A D 
E, köşegenlerin kesim 1 
noktası 
(DF| si cm 

pa 
|FC|7 cm 7 


olduğuna göre, 
|EF| kaç cm dir? 


A)2 B)3 0)4 D)S E)6 


12. |PC,C noktasında 
birbirine dıştan teğet 
olan çemberlere 
teğet. 

JPD|s2 cm 
İDE|-6 cm 
|PAJ s3 cm 





13. ABCDEF düzgün altıgen A 






,(AC|- 73cm 


olduğuna göre, 
altıgenin çevresi 
kaç cm dir? 


A) 21 B) 28 C) 35 D) 40 


E) 42 


14. ABCD paralelkenar A E 4 D 


(BFJ, (CFI açıortay 
(EFW/IDCİ 
JEF| 1 cm 
İED|4 cm 
B C 
olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 


15. Şekildeki dikdört- 
genler prizmasında 


Alan(DCKL) -14 cm? > 
|AD|-9 cm 





olduğuna göre, F , K 
prizmanın hacmi kaç cm tür? 
A) 126 B) 136 C) 146 


D)156 Oo E) 176 


16. Taban yarıçapı 4 cm, 
yüksekliği 6 cm olan 
dik koninin hacmi 
kaç cm? tür? 





A)287 OBdorn OC)327 E) 36r 


D) 34r 





1-D 2E 3A 4A &5B 6&C 7-D &C 9-A 


10-C 11-D 12C 13E 14D isA 16-C 
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1. OABCikizkenar 
dik üçgen 


LABJLIBC) 
|AC|12v2.cm J2y2 
İDC|-7 cm 


olduğuna göre, 
JAD)J kaç cm dir? 


A10 BS 


2. o DEC üçgen D 
(DEJLIBCJ 
|(AB|sJAG| 

© İDF|s8 cm 
|FE| 2 cm 





(BC|s16cm B E GC 


olduğuna göre, |AC| kaç cm dir? 


A) 6 B) 9 Cc) 10 D) 11 


3.  JBAYICD 
O M(EBA) —-6x4-25” 
m(ECD) -x4-20* 
m(ECE) -80* 


olduğuna göre, 


m(ABE) kaç 





derecedir? 


A) 60 B) 65 G) 70 D) 75 E) 80 


4. Analitik düzlemde, 3x1y42-0 doğrusuna paralel 
olan ve y eksenini ordinatı -3 olan noktada kesen 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y-3x-2 B) ys—-3x-5 GC) yz-3x44 


D) y2x-3 E) y-—3 
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Analitik düzlemde, ordinatı apsisinin 3 katından 5 
fazla olan noktalardan oluşan doğrunun apsisinin 
-1 olduğu noktada ordinatı kaçtır? 


A)2 B) 2,5 C)3 D) 3,5 E)4 


Analitik düzlemde, 
eğimi 1 olan AC 
doğrusu B(5,-1) 
noktasındarı geçti- 
ğine göre, 
Alan(AOB) kaç 
br? dir? 





A) 10 B) 13 GC) 14 D) 15 E) 16 


ABCD paralelkear 
IEGİNIBDI EF) 


taralı bölgelerin 
alanlarının toplamı 
24 cm? olduğuna 
göre, Alan(BFC) 
kaç cm? dir? 





A)8 B) 10 G) 12 D) 14 E) 16 


O merkezli daire O 
diliminde 

J0B|-5 cm 

|AB|2x cm 


olduğuna göre, 
dilimin alanı Kaç 
cm? dir? A 


A) 5x B) 6x C) 8 D) 10x E) 12r 
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9. JAOJ,JAB) yarım 13. 


çemberlerin çapı 
m(BOC) - 60” 
|(AB|—12 cm 





A (0) B 
olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
1 9 
A)7 B) Sn C) Sx D) —x E) 7n 


10. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü, bir dış açı- 
sının ölçüsünden kaç derece fazladır? 


A) 45 B) 60 C) 75 D) 90 E) 120 


11. ABC üçgen A 
(AB|s4 cm 
İBC|6 cm 





olduğuna göre, 
ABC üçgeninin 
alanının en büyük 


talarında teğet 
(DFINADI-(D), |AB| 8 cm, |BC|-4 cm 


olduğuna göre, |DC| kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E)8 








5 15. 
değeri kaç cm? B 6 C 
dir? 
 A)6 B)8 G) 10 D) 12 E) 14 
DE E 16. 
E 
A 8 B 4 G D 
IDF, JABJ ve |BCİ çaplı yarım çemberlere E ve F nok- 








Analitik düzlemde, A(a,b) ve B(4,0) noktaları verili- 
yor. |ABJ nin orta noktası C(3,-2) olduğuna göre, 
3a—2b kaçtır? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
ABCD dikdörtgen A D 
(AB) 3 
J(AD| 5 


Alan(ABCD)-135 cm? 


olduğuna göre, 
JAB| kaç cm dir? B c 


A)8 B) 9 Cc) 12 D) 15 E) 16 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 6 br, yedek 
eksen uzunluğu 4 br olan elipsin odaklar arasi 
uzaklığı kaç br dir? 


A)10 Bay Oaya Day2 pey 
Ayrıtları A D 
IFG|13 cm 
İFEJ-8 cm 
İBF|6 cm 


olan dikdörtgenler 
prizmasından şe- 
kildeki gibi ayrıtları 
3 cm olan küp ay- £ i 
riliyor. Prizmanın kalan kısmının yüzey alanı kaç cm2 
dir? 





A)496 oOB)472 C)469 D)486 E) 406 





(Ee ee 3B AE SA 6D 7C 8A 98 100 11D İZA 13C 14B 15E 16A 
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1.  JABJıfACI A 
JADILIBCOJ 
IBD|-4 cm 
İDC(-9 cm 





B 4 D 9 Cc 


olduğuna göre, Alan(AEC) kaç cm? dir? 


25 27 
A)10 B)12 Cc) — D) — 
) ) Iz M5 Bis 
2. o JABJLJACI A 
m(ABG) — 2m(ACB) 
olduğuna göre, 
el oranı kaçtır? 
(Bc) g > 
1 2 v3 3 
A) — B) — Cc) — D) — E 
5 5 li )V3 


3. Analitik düzlemde, A(-4,6) ve B(0,4) noktalarına 
eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2Xx-y49-0 B) 2Xx*y49-0 


D) x4-2y-8-0 


C) 2x-y—9-—0 


E) x-2y-4-9-0 


4. Analitik düzlemde 
x-8 ve AE doğru- 
ları verilmiştir. 
ECB8,0), F(0,4) 
olduğuna göre, 
ABCD karesinin 
alanı kaç br? dir? 
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En kısa köşegeni 3V3 cm olan bir düzgün altıgenin 
en uzun köşegeni kaç cm dir? 








A)3 B) 6 Cc) 9 D) 12 E) 15 


ABCD yamuk A D 
/BC|-3J4D| 

Alan(AED)—-12 cm? 

olduğuna göre, 

Alan(ABCD) kaç 


B 
cm? dir? E Cc 


A) 36 B40  C)44 


D) 48 


E) 52 


O daire diliminin 
merkezi 
m(AOB) - 80“ 


taralı bölgenin alanı 
8n cm? olduğuna 
göre, dairenin 
yarıçapı kaç cm 
dir? 





A)4 B) 5 o) 6 D)8 


O daire diliminin 
merkezi 
(ABINlOCI-1K)J 
m(AĞ)<m(BÖ) 
m(BOC) -30* 
(0B|-6 cm 





olduğuna göre, O 6 B 


taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm? dir? 
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9. A 
0 
B E C 

G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi 


(DEWLABI, |DE|-6 cm 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A)4 B)8 c)9 E) 12 


A 
© 
B 
TA A 
G D 


olduğuna göre, |AB)| kaç cm dir? 


D) 10 


10. (ABILJADI 
m(ADB) —m(CDB) 
m(BCD) -135* 
(BC|4 cm 


A) 22 B)3 04 DAR E)5 





13. Bir taban ayrıtı 4 cm, yanal ayrıtı 5 cm olan düzgün 





14. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br yedek 








TEST / 12 


yedigen tabanlı dik prizmanın yanal alanı kaç cm? 
dir? 





A)110 oOB)120  C)130 D)140  E)150 





eksen uzunluğu 6 br ve odakları x ekseni üzerinde 
bulunan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
2 2 x2 y? 
X Y . m Şi an 
Ae tig” İon “sa 
2 
e az ki 
ag” 64 * 100 
2 2 
Va 
mr 





Analitik düzlemde, 
(ABJLJOBJ 
B(-4,-2v2) 
olduğuna göre 


A noktasının 
koordinatları 














11. ÇemberdeBteğet aşağıdakilerden B(-A, -2v5) 
© noktası hangisidir? 
m(ABD) -65* 
m(ÂCB) 33 A) 6,0) B) (-5,0) GC) (4,0) 
olduğuna göre, D) -3V2,0) E) (-62,0) 
m(BAC) kaç 
derecedir? 
A) 45 B) 44 C) 43 D) 42 E) 41 
16. Birtabanayrıtı T 
4 cm, yüksekliği 
6 cm olan kare 
tabanlı dik pira- 
midin hacmi kaç 
12. Bir ABCD eşkenar dörlgeninin içinde alınan P nok- cm3 tür? â 
tasının |ABJ kenarına uzaklığı 4 cm, (CDJ kenarına 
uzaklığı 7 cm ve eşkenar dörtgenin çevresi 56 cm 
olduğuna göre, alanı kaç cm? dir ? i 5 
A)154 :B) 156 C) 158 Ooo D) 160 E) 162 A) 32 B) 34 G) 36 D) 38 E) 40 
1-D 2-G 3-A 4-D 5-B 6-D 7-G 8-C 9-G 10-A 11-E 12-A 13-D 14-C 15-A 1 6-A| 
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1. 





AEINIBDI-4CJ A B 
(ABWVADEJ 

İDE|—4JAB| 

Alan(ABC) -6 cm? 


D E 
olduğuna göre, Alan(DEC) kaç cm? dir? 


A) 90 B) 92 GC) 94 D) 96 E) 100 


K noktası ABC üç- 
geninin içaçıortay- 
larının kesim 
noktası 


AEINBDJ1K) 
(BDJLJACJ 
(BEJ <JEC| 
B E Cc 
İDC|-3 cm 


olduğuna göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir? 


A)9 B) 12 6) 15 D) 18 


Analitik düzlemde, 2x-y-4-k-0 doğrusunun birinci 
açıortay doğrusuna göre simetriği olan doğru y ek- 
senini ordinatı -3 olan noktada kestiğine göre, 
k kaçtır? 


A) -5 B) -6 C)5 D) 6 E)8 
Analitik düzlemde y Xx-3 x-6 
X-3, x-6 ve | İ 
yzmx—1 


doğruları ile x 
ekseni arasında 
kalan bölgenin 
alanı 15 br? 
olduğuna 
göre, m kaçtır? 





2 
BE 
5 
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5. 











Yandaki grafikte 
içindeki suyu 
boşaltılan bir 
havuzdaki su 
miktarının 
zamana 

göre 

değişimi 
gösterilmiştir. 


Su miktarı (m3) 











Zaman 


12345678 (saat) 


Bu grafiğe göre, hangi saatler arasında, boşaltma 
işlemi yapılmamaktadır? il 


A) (01) B)(,2) Cj (2.4) D)(4.6) E) (6.8) 


Analitik düz- 
lemde d,, d 
ve x-k doğ- 
ruları şekilde 
gösterilmiştir. 
JAB||BG)| 


JED||JDG| 





olduğuna göre, d, doğrusunun eğiminin d, doğru- 
sunun eğimine oranı kaçtır? 


A)2 B)3 Cc) 4 


D) 5 


Analitik düzlemde, 
ACS&,3) 

B(-6,0) 

D(0,7) 


olduğuna göre, 
Alan(ABOD) kaç 
br? dir? 






B(-6,0) 


A) 15 B) 20 G) 25 D) 30 E) 35 


(AB) çaplı yarım Cc 
daire ile 

ABC üçgeni 

B noktasında teğet. 
m(AD)—m(BD) 


JAB|-4 cm 





A 4 B 


olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 


A)8 B) 8v2 g6 Dz: Ba 
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“TEST/İ3 


EŞ ağa ni lem NECE PANE 


| 9. 


10. 


11. 


12. 


iD 2D 3D 4E 


ABCD dikdörtgeni 
kenarları 2 cm 
olan karelerden 
oluşmuştur. 


Buna göre, 
Alan(AEF) - 
kaç cm? dir? 





A) 14 B) 15 D) 18 E) 20 


C) 16 


Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni, asal eksen 
uzunluğu 4 br, yedek eksen uzunluğu 2 br olan elip- 
sin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2-Y 24 B)x2 4 Y 41 
4 
x2 2 
Co) ———y? — D) —-4y* —1 
4 
2 
E)——4y? —1 
ABCD kare 
/BE|-1 cm 
İDE|5 cm 
olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 
BİE 
AYI Ba oyfis Dia Bis 
(AB) LJAC)J A 
42 
TADJJBCIJ 
|AD| 6 cm 
IDG|9 cm n 
B D 9 c 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


A) 2/13 B) >. Ji8 co) 3/18 D) Eyi8 E) 4,13 


5-C 6C 7D 8-E 
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13. 


14. 





“TESTİ 





LACILIBDI A 

|AD|8 cm 

/BC|-4 cm z 
olduğuna göre, 

JAB|-|CD| B 2 
kaç cm dir? 4 


GC 


A) ŞiO B) 2/6 o2/10 D) Z Yi E)3yi0 


(BA her iki çembe- 
re, A noktasında 
teğettir. 


|BA|8 cm 
|CD|-8 cm 





olduğuna göre, |BK| kaç cm dir? 


A)2 B) 4 C)6 


Şekildeki eşkenar A 
üçgentabanlı dik 
prizmanın bütün 
ayrıtları eşit ve 
4cm 


olduğuna göre, 
hacmi kaç cm3 tür? 





A)8/3 B)12/3 C)16/3 D)18/3 E)203 


Şekildeki dikdört- 
geler prizmasında, 
BCKF ve DCKL 

nin yüzey köşe- 
genlerinin kesim o B 
noktaları sırasıyla 
PveT dir. 


İPTİ—5 cm ; 
<İDL| s3 cm F 
JKL|—6 cm 





> olduğuna göre, prizmanın yüzey alanı kaç cm? dir? 


10-B 


A)180 oB)160 C)150 Di4o E)120 





MA İZA 136 i4B iÇ 164) 
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ŞENEL TEKRAR TESTLERİ 





1. Kenarları 3, 4 ve 6 sayılarıyla orantılı bir üçgenin 
çevresi 39 cm olduğuna göre, en kısa kenarı kaç cm 
dir? 


A) 9 B) 8 Cc) 7 D) 6 E)5 


2.  mBAD)-m(ACb) N 
m(BAĞ) -86* 


olduğuna göre, 

m(ADC) kaç A, 
B 

derecedir? 

A) 80 B) 82 C) 86 


D) 90 E) 94 


3. Analitik düzlemde 
X--2 
3x-2y-4-6-0 
doğrularının kesiştiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A) 3 B) -7 


0-i oODo E)İ 


4. Analitik düzlemde, 
y3 doğrusu ile d 
doğrusu C nok- 
tasında kesişiyor. 


A(0,9) 
Alan(ABC) 12 br? 





olduğuna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 2y43x418-0 B) 2y-3x-18-0 C) 2y-8x418-0 


D) -2y-*-3xt-19-0 E) -2y-3x*-19-0 
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km 7 e 





ABCD paralelkenar, A D 
D, C, E doğrusal 


m(BAE) — m(DAE) 
IBF|—6 cm 
|CE|s5 cm 





olduğuna göre, 


ABCD paralelkenarının çevresi kaç cm dir? 


A) 34 B) 32 C) 30 D) 28 E) 26 


Analitik düzlemde, merkezinin apsisi 3, yarıçapı 2 br 
olan çember x eksenine 4. bölgede teğet olduğuna 
göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x43)24(y—2)2-25 
B) (X*3)24(y—2)2-4 
C) (X-3)2--(y-4-2)2—25 
D) (X—3)24(y—2)2-4 
E) (x-3)24(y4-2)2-4 


ABC ikizkenar üçgen A 
JAB|-(x-*-3) cm 
JAC|(2x-1) cm 
|BC|(3x-7) cm 7 ği 
B 3X—7 GC 


olduğuna göre, X in alabileceği en büyük tamsayı 
değeri kaçtır? 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


Çemberde j ' 
JACINIBDI SP) 
İPB|—xecm 
|PD|—3x cm 
İPC|(x*-2) cm 
|PA| s2x cm 





olduğuna göre, |PB| kaç cm dir? 


A) 5 B)4 Cc) 3 D)2 E) 1: 


CEEARAETDİ GADII DANACI 
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GE 
9. o Taban yarıçapı 3/2 cm, yüksekliği 8 cm olan dik si- 


lindirin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli ka- 
re dik prizmanın yüzey alanı kaç cm? dir? 


A)224 (OB)248 O(C)252 D)264 E)272 


10. Analitik düzlemde, x eksenine uzaklığı 6 br, y ekse- 
nine uzaklığı 5 br olan IV. bölgedeki noktanın koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (8.-6) B) (-5,6) C) (5-7) D) (5.-6) E) (6.-5) 


11. (PC,C noktasında 
çembere teğet. 


IPB|-3 cm 

JAB| <5 cm 
olduğuna göre, 
IPCJ kaç cm dir? 


A)/6 B)2y6 


12. ABCD yamuk A E 2D 
IKLIJ orta taban 
GE (BEJ K L 
(GL|—3)JKG| 
|ED|2 cm 
(BGC|-10 cm 


B 10 C 


olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 








13. 


15. ABCD dikdörtgen A 
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B 


ABC üçgen, m(BAD) - m(DAĞ) -609, |AD|<4 cm, 
JAC|6 cm olduğuna göre, Alan(ABD) kaç cm? dir? 


A)6/3 Biz C)8/3  D18 E 12/3 


14. Analitik düzlemde, A(1-a,b-5) noktası üçüncü böl- 


gede olduğuna göre, -a*tb ifadesinin alabileceği en 


büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


B ve D merkezli daire 
dilimleri G noktasında 
birbirine teğet 





4 
|AB|4 cm 
B Eg 
olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 
cm? dir? 
A)18/3-4n Oo B)18j3-5x Oo C)16j3-6n 
D) 16/3 -87 E)15/3-4n 
16. Şekildeki küpte A D 
JAG|-4 cm B Ek 


olduğuna göre, 
IBK| kaç em dir? 


FE G 


M4 Bajz gafa ma EBZ 





1-A 2E 3D 4B 5-A GE 7-D 8-B 


0D 1LB 128 13E 14C 15D İSA 
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Akk şayan YEN İp 
sarıyıstaif? 
A) nokta B) doğru parçası G) doğru 
BliŞin E) düzlem 








6. 
-B j Cc 
IDALLIDGI, (DCJLJBG, m(BAĞ) — 1209, 
JAB|-JACJ4 cm 
olduğuna göre, JAD| kaç cm dir? 
A B) Eva 2/35 m 8 3 
7. 
3. Bir ABÇ üçgeninde h,zh, olduğuna göre, aşağıda- 
ki bağıntılardan hangisi kesinlikle doğrudur? 
A) JABI-JAC| o B) İAC|-JBc| | g; V, nah, 
D) na>h, E) MACE) m(BAĞ) 
4. E 
8. 





A B G 
ABİ çap, |AD|-|DG| m(EAb) — 24 


olduğuna göre, m(AEĞ) kaç derecedir? 


A) 114 B) 112 6) 110 D) 108 E) 106 
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AÂBCD paralelkenar A 
(BDJ köşegen 
IFUBCJ 
IEKWIDCJ 


İaralı bölgelerin 
alanları toplamı 
22 cm? 





B 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 40 B) 42 044 D) 46 E) 50 
ABCDEFGK düzgün A K 
sekizgen 

AC|5 cm 

lAc| - 3 


olduğuna göre, 
ACEG dörtgeninin 
çevresi kaç cm dir? 


Cc F 

D E 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
Analitik düzlemde, d, da: 2X-y-8-0 


d, ve d, doğruları- 
nın Xx ekseni ile 
yaptıkları açının öl. 
çüsü & dır. 






d,: 2X—-y-8-0 


A(1,5)Ed, 


olduğuna göre, d, doğrusunun x eksenini kestiği 
noktanırı apsisi kaçtır? 


> 


3 5 
3 B- G-2 Dig E-5 


Analitik düzlemde, 
XF2)24(y43)2-6 
6-2)24(y-1)25 


çemberlerinin merkezleri arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


AZ Baz O2/5 Dap E)4 yp 
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K Cc 





9. o Yançapı6Gcmolan A olan noktam m SKİ2Y-0-0 doğrusu ile apsisi 1 
esişeri doğu 'deklemi aşağı” 
çemberde B dakilerden hangisidir? sorunun aaa e 
JAB 4V5 cm | nl 














olduğuna göre, 
JAB| kirişinin çem- 
berin merkezinden 
uzaklığı kaç cm 
dir? 


A) -4X46y-9-0 B) —AXt6Y-5-0 o) 4t6ya20 
D) —2X13y41-0 


E) 2X-3y444 —0 


A2 BAZ © Daf pa 


14. Analitik düzlemde, 3x4y—6-p doğrusu M(-1,3) 
merkezli çembere teğet olduğuna göre, çemberin 
yarıçapı kaç br dir? 


10. Ayrıtları 6 cm olan bir küpün içinde bir miktar su 








ü i i k- 3 4 6 7 8 
vardır. Küpe 24 cm3 su ilave edince tamamı dolma z > D) E) 
tadır. Buna göre, başlangıçta küpte ne kadar su var- A) NT ) NT ) NT Yo Ye 
dı? | 
A)192 o B)184 ©)173  D)166 E) 154 
15. Analitik düzlemde, köşelerinin kordinatları A(4,0) 
B(0,3) C(0,0) olan ABC üçgeninin çevresi kaç br 
| dir? 

11. ABCD yamuk A | 
Yaa a Z A) 18 B) 17 C) 16 Did '* E)12 
İEF||BFJ<1FG| 

—— 
M(ADC) — 1409 
A 

B F C 

—— ir? 
olduğuna göre, m(BAD) kaç derecedir? 

16. ABC eşkenar üçgen A 
kezli 

A)100 B)104 C)108 Dj) 108 E) 110 A, B ve C merkezli 


çember yayları D, E 
ve F noktalarında 
birbirlerine teğet 


İDG|4 cm 





olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


12. Ritebir noktaya 2 cm uzaklıkta olan noktaların 
oluşturduğu yüzeyin alanı kaç cm? dir? 











A) 16v3 8 B) 168 -6x C)16B -4n 
Milor Bir C)isr Dir OE) ar D) 18v3 -87 E) 203 -8x 
TC 2C 38 4B SC 6B 7B BE gE I0CA NE 12D 43B 14C İSE El 
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RENEL TEKRAR T 





İ. © ABC ve ADCikizkenar A D 
dik üçgen 
(ABILJACIJ 
TADILIDCJ 
B C 
N .. Alan(ABC) 
olduğuna göre, —————— oranı kaçtır? 
günl göre, mapop oranı kaçtı 
A)4 B) 3,5 c)3 D) 2,5 E)2 
2. o Yandaki grafik bir bitki- Boy(dm) 


nin ekildekten sonra 
boyunun uzama 10 
miktarını göstermektedir. 


Bu grafiğe göre, 

12. aydan sonra 

bitkinin boyu kaç 
dm dir? 





Zaman(ay) 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 İE 


İ. o Aşağıda verilen düzgün çokgenlerin hangisinin tüm 
köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir? 


A) Düzgün beşgen B) Düzgün altıgen 


C) Düzgün sekizgen D) Düzgün ongen 


E) Düzgün onikigen 


. — Analitik düzlemde A(1,3) ve B(-1,k) noktalarından 


geçen doğrunun eğimi z olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -1 B) 0 O) 1 D)2 E)3 
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6. 








Şekildeki eşkenar üçgen 
tabanlı dik prizmada 


(AG|-|JGG| 
JEF|6 cm 
|CFJ8 cm 
olduğuna göre, 
JEG| kaç cm dir? 
E 6 F 
Ave Bayl0 Oz Des pi 


Çemberde A, E, B doğrusal 
JEB|-4 cm 
JAE|-9 cm 


olduğuna göre, E nokta- 
sından geçen en kısa kiri- 
şin uzunluğu kaç cm dir? 





A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 
Gi noktası A 

ABC üçgeninin : 

ağırlık merkezi 

(EDW/WNABI 

IBD||JDG| 

|EG|3 cm B D c 
olduğuna göre, |GC| kaç cm dir? 

A)8 B)9 C) 10 D) 11 E) 12 
Şekilde verilen y 

doğrunun denklemi 

aşağıdakilerden 

hangisidir? A(0, 4) 

185 
Xx 
A) x*y44-0 B) x-y—4-0 C) —x—-y4s4-0 
D) 2x4y—4-0 E) x-ys-4—-0 


CEMMETDİ CADI! DANLA cı 
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9g. 


10. 


11. 


12. 


ABC üçgen A 

IDEJL(ACI 

IDFILJABI 

AB) JAC| 

|DFJ1 cm GE 
F/) > 

|DE|3 cm —; T 


olduğuna göre, B noktasının JACJ| ye uzaklığı kaç 
cm dir? 


AMB 92 D3 E)4 


Aynı merkezli 
dairelerde 


—— 
Mm(BOD) -459 
JOA|J4 cm 
ICD|-2 cm 





Şekilde küçük 
silindirlerin taban 
yarıçapları 2 cm 
yükseklikleri 6 cm, 
büyük silindirin ta- 
ban yarıçapı 4 cm, 
yüksekliği 12 cm 
olduğuna göre, 
büyük silindirle 
küçük silindirle- 
rin arasında kalan boşluğun hacmi kaç cm3 tür? 





A) 144n B)156n. C) 160 D)164n E) 170r 


Analitik düzlemde, A(4,5) ve B(-1,7) noktaları verili- 


yor. Buna göre JAB) doğru parçasının x ekseni üze- 
rindeki izdüşüm uzunluğu kaç br dir? 


A2 BNZ2 Cs De 














13. (DK, A noktasında 
IDE, C noktasında 
çembere teğettir. 


(ABI çap 
m(KDE) -80* 
ICD|8 cm 





olduğuna göre, m(BCE) kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


14. ABCDkare A D 
TEB LJECİ 
m(ABE) — 60* 
|EB|-6 cm E 


olduğuna göre, 
karenin çevresi 
kaç cm dir? 


A9/3 B)aj/3 C12j/3 D)16j/3 E)18,3 


15. Amerkezli A 
BC ve DE yaylı daire 
dilimlerinde b 


m(BAT) o 
m(DAE) -B E 
2B-30 


daire dilimlerinin D 
alanları eşit 

olduğuna göre, 

|AE| 

—— oranı kaçtır? 

(ACI ç C 








16. Analitik düzlemde, 
A—(3,2) 
B-(4,-1) 


—> 
olduğuna göre, AB nin yer vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 5,55) B)(1-3) C)(23) D) (4-2) E) (3,2) 





i-E 28 3A 4D SA &D JE BE SE 


10-C 11-A 12-C 13-D 14-D 15-D 16-8İ 
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